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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Количество  транзисторных — радиовеща- 
тельных приемкиков, выпускаемых нашей 
промышленностью и находящихся в эксплуа- 
тации, неуклонно растет. Среди них большая 
группа миниатюрных и незаменимых для 
приема в походных условиях и на отдыхе за 
городом. Есть и приемники настольного ти- 
па, радиолы, а также приемники, предназна- 
ченные для установки на транспортных 
средствах. 

Приведенное в начале брошюры описание 
принципа действия основных узлов и элемен- 
тов (из которых составляются почти все вы- 
пускаемые приемники) помогает читателю 
разобраться в приводимых материалах и да- 
ет возможность авторам не повторяться ‘при 
описании схем каждого приемника. С этой 
же целью ниже приводятся некоторые общие 
сведения, относящиеся к техническим харак- 
теристикам описываемых приемников. 

Технические показатели приемников, при- 
веденные в описании, соответствуют ГОСТ и 
техническим условиям. Фактически же боль- 
шинство параметров приемников (чувстви- 
тельность, избирательность, ток покоя, к. п. д. 
и пр.) значительно лучше гарантированных 
норм. 

Заводы-изготовители постоянно совершен- 
ствуют схемы, конструкции и внешний вид 
выпускаемой продукции, поэтому в отдель- 
ных партиях приемников могут быть мелкие 
‚изменения в схеме и конструкции. 

Промежуточная частота у всех приемни- 
ков равна 4652 кги. Границы частот диа- 
пазонов длинных и средних волн, принима- 
емых радиовещательными приемниками, стан- 
дартизованы и имеют следующие значения: 
длинные волны 150—408 кгц, средние волны 
525—1 605 кгц. 

Ток, потребляемый приемниками от источ- 
ников питания, зависит от громкости приема, 
поэтому продолжительность работы приемни- 


ка от одного комплекта источников питания 
в значительной степени зависит от громкости 
приема и поэтому может изменяться в широ- 
ких пределах. 

Транзисторные приемники могут удовлет- 
ворительно работать при значительном 
уменьшении напряжения питания. Работо- 
способность приемников с номинальным на- 
пряжением источников питания 9 в сохраня- 
ется при снижении питающего напряжения 
до 5,6 в (примерно на 40%). 

Большинство малогабаритных приемни- 
ков имеет гнездо для подключения малогаба- 
ритного телефона ТМ-2М. При подключении 
телефона значительно снижается потребле- 
ние энергии от источников питания. 

Настольные приемники с магнитной антен- 
ной и большинство переносных имеют гнез- 
до для подключения наружной антенны, ко- 
торая заметно повышает громкость приема. 
Однако при этом одновременно возрастают 
различного рода помехи. 

На принципиальных схемах звездочкой 
обозначены элементы, номинальные значения 
которых в процессе заводской регулировки 
могут быть изменены. 

Напряжения на электродах транзисторов, 
приведенные на принципиальных схемах, из- 
мерены вольтметром с входным сопротивле- 
нием около 20 ком/в относительно общего 
проводника схемы. 

Среди приемников, описания которых при- 
ведены в книге, имеются такие модели, кото- 
рые объединяет большое сходство или даже 
идентичность принципиальных схем и конст- 
руктивных особенностей. Так, например, 
приемники «Ласточка-2» и «Сатурн», «Сокол» 
и «Топаз-2» имеют одинаковые принципиаль- 
ные схемы. Другие же модели, например «Не- 
ва-2», «Ласточка-2», «Нарочь» и пр. являют- 
ся результатом усовершенствования предше- 
ствовавших им моделей «Нева», «Ласточка» 
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и «Минск». В связи с этим описания таких 
приемников объединены как внутри групп, 
так и в брошюре в целом по времени их раз- 
работки и организации серийного выпуска. 
Собранные вместе описания выпускав- 
шихся приемников указанных типов с описа- 
нием конструктивных данных наиболее инте- 
ресных узлов и деталей, а также режимов ра- 
боты транзисторов в схемах послужат бога- 


тым и интересным материалом для творче- 
ской работы — радиолюбителей-конструкто- 
ров. 

Все замечания и пожелания по поводу 
содержания книги авторы примут с благодар- 
ностью и просят направлять их по адресу: 


Москва, Ж-114, Шлюзовая наб., 10, изда- 
тельство «Энергия», Массовая радиобиб- 
лиотека. 


СХЕМНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАНЗИСТОРНЫХ ПРИЕМНИКОВ 


СХЕМЫ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ 


Блок-схема. Транзисторные приемники 
строятся как прямого усиления так и супер- 
гетеродины. Однако приемники прямого уси- 
ления имеют относительно низкую чувстви- 
тельность и избирательность. Приемники пря- 
мого усиления как более простые получили 
распространение только среди радиолюбите- 
лей и промышленностью почти не выпуска- 
ЮТСЯ. 

Блок-схема  транзисторных супергетеро- 
динных приемников содержит те же элемен- 
ты, что и блок-схема ламповых супергетеро- 
динов. Однако специфические особенности 
транзисторов (низкие входные и выходные 
сопротивления, внутренняя обратная связь и 
др.) привели к необходимости некоторого из- 
менения блок-схемы. 

Внутренняя обратная связь проявляется в 
том, что изменения напряжения в коллектор- 
ной цепи транзистора приводят к изменению 
напряжения в цепи его базы. Внутренняя об- 
ратная связь обусловлена относительно не- 
большим (несколько сотен килоом) сопротив- 
лением р-п перехода коллектор — база. На 
низких частотах сопротивление внутренней 
обратной связи можно считать активным, а 
на частотах в Несколько сотен килогерц оно 
приобретает уже емкостный характер. 

Внутренняя обратная связь приводит к 
заметному снижению усиления каскада, а за- 
висимость ее от частоты — к неустойчивой ра- 
боте и нередко к самовозбуждению. 

Другой значительный недостаток транзи- 
сторов — разброс их параметров, в том числе 
и величины внутренней обратной связи. В се- 
рийном производстве радиоаппаратуры на 
транзисторах указанные недостатки транзи- 
сторов создают серьезные затруднения. 

В схемах транзисторных приемников до- 
вольно широко применяется схема частичной 
(или средней) нейтрализации внутренней об- 


ратной связи. В этих схемах не производится 
подгонка элементов цепи нейтрализации для 
каждого транзистора, поэтому полной нейтра- 
лизации здесь не достигается. В связи с этим 
блок-схема с распределенными избиратель- 
ностью и усилением по каскадам приемников 
(широко применяющаяся в схемах ламповых 
приемников) в серийном производстве тран- 
зисторных приемников практически неосу- 
ществима. Из-за наличия в транзисторах 
внутренней обратной связи и невозможности 
ее полной нейтралигации без существенного 
удорожания приемников схемы с распреде- 
ленными по каскадам избирательностью н 
усилением оказываются неустойчивыми и са- 
мовозбуждаются. 

Выход из этого положения был найден в 
новом принципе построения блок-схемы тран- 
зисторных приемников — сосредоточения из- 
бирательности и усиления в различных каска- 
дах высокочастотного тракта приемника. 
В этой схеме, предложенной ВНИИ им. 
А. С. Попова (рис. 1), основные элементы, оп- 
ределяющие избирательные свойства прием- 
ника, сосредоточены в каскаде преобразова- 
теля частоты в виде фильтра сосредоточенной 
селекции (ФСС), а основное усиление сигна- 
ла происходит в широкополосном усилителе 
промежуточной частоты, обладающем слабо 
выраженными избирательными свойствами; 
такая блок-схема позволяет в качестве пер- 
вого каскада УПЧ применять каскады с апе- 
риодической нагрузкой (на резисторах). При- 
меняя резистивный усилитель в качестве пер- 
вого каскада УПЧ, удалось создать схему 
транзисторного приемника без полной нейтра-- 
лизации внутренней обратной связи, но имею-. 
щую высокую устойчивость усиления. Это. 
позволило перейти к крупносерийному произ- 
водству транзисторных радиовещательных. 
приемников. 

Характерная особенность схемы АРУ со-- 
стоит в том, что регулируемым каскадом: слу-- 


в 


жит реостатный каскад УПЧ, а регулирую- 
щим напряжением АРУ является постоянная 
составляющая продетектированного детекто- 
ром сигнала. В 

В усилителях низкой частоты транзистор- 
ных приемников выходной каскад УНЧ стро- 
ится по двухтактной схеме. Поскольку тран- 


Втодной 
контур 


{магнитная полосный 


антенна) Е УПЧ 


Рис. 1. Типовая блок-схема транзисторных супергетеродинных приемников 


зисторные приемники работают от автономных 
источников питания, они должны быть эко- 
номичными, для этого выходной каскад дол- 
жен работать в режиме В. Этот режим ха- 


[св 


Рис. 
транзисторного приемника. 


2. Схема входной цепи 


рактеризуется исключительно малым потреб- 
лением энергии от источников питания при 
отсутствии сигнала. Относительно большие 
нелинейные искажения, присущие усилению в 
режиме В, легко уменьшить введением в 
УНЧ глубокой отрицательной — обратной 
связи. 

Входные цепи. В большинстве транзистор- 
ных приемников применяют магнитные антен- 
ны, которые обладают направленностью при- 
ема и меньшей восприимчивостью к помехам. 

Магнитные антенны представляют собой 
ферритовый стержень с расположенными на 
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Широко- 


нем катушками индуктивности входных кон- 
туров (рис. 2). 

Входной контур ЁГ,„Ск подключается к 
транзистору посредством катушки связи [ь, 
имеющей количество витков в 10—20 раз 
меньше, чем катушка контура. Этим достига- 
ется уменьшение шунтирующего влияния низ- 


вытодной 


тельный 
УНЧ. 


Детектор каскад 


УНЧ 


промышленного производства. 


кого входного сопротивления транзистора на 
входной контур. 

При переходе с диапазона длинных на 
диапазон средних волн часть витков входного 
контура длинных волн замыкается накорот- 
ко. При этом добротность входного контура 
сохраняется достаточно высокой и приемные 


Рис. 3. Схема преобразователя частоты с совмещен- 
ным гетеродином. 


свойства антенны не ухудшаются. Такую схе- 
му переключения катушек магнитной антен- 
ны применяют в подавляющем большинстве 
приемников. 

У большинства транзисторных приемников 
с магнитной антенной для работы в стацио- 
нарных условиях предусмотрена возможность 
подключения наружной антенны А через кон- 
денсатор связи С). 


Преобразователи частоты. В средневолно- 
вых и длинноволновых приемниках преобра- 
зователь строится, как правило, на одном 
транзисторе (рис. 3).. 


Особенность этой схемы состоит в том, что 
сигнал с входного контура подается на базу 
транзистора Г, и для частоты сигнала тран- 
зистор работает по схеме с общим эмиттером. 


Фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), 
настроенный на промежуточную частоту, 
включен в коллекторную цепь транзис- 


тора. 


попадает 
чивость работы 


пускания такого каскада оказывается широ- 
кой (порядка 30—120 кгц). 

Из-за влияния внутренней обратной связи 
из коллекторной цепи на базу транзистора 
напряжение, снижающее‘ устой- 
каскада. Для устранения 
этого применяют компенсацию (нейтрализаз 


цию) напряжения обратной связи. Метод 
д 6 
Д р 
кУНЧ к Пкунч 
Кг 


Рис. 4. Схемы усилителей промежуточной частоты. 
а — реостатньй каскад УПЧ; б — резонансные каскады УПЧ. 


Гетеродинная часть преобразователя соб- 
рана по схеме с индуктивной обратной свя- 
зью. Для частоты гетеродина транзистор Г! 
включен по схеме с общей базой. Для умень- 
шения шунтирующего влияния цепи эмиттера 
на контур гетеродина последний подключен к 
эмиттеру не полностью, а посредством отво- 
да от малого количества витков катушки. | 

В приемниках, содержащих коротковолно- 
вые диапазоны, преобразователи частоты на 
одном транзисторе работают неустойчиво, 
поэтому функции смесителя и гетеродина в 
них выполняют разные транзисторы. В каче- 
стве нагрузки преобразователя частоты при- 
меняют ФСС, включенный в его коллекторную 
цепь. 

Усилители промежуточной частоты. В схе- 
мах с разделением функций избирательности 
и усиления между разными каскадами первый 
каскад УПЧ строят по схеме с резисторной 
нагрузкой (рис. 4, а). Усиление по напряже- 
нию такого каскада хотя и невелико (пример- 
но 5—10), но его применение значительно по- 
вышает устойчивость работы всего высоко- 
частотного тракта приемника. 

Применяя резонансные контуры в каска- 
дах УПЧ, надо принимать меры для умень- 
шения шунтирующего действия детектора, 
лодключая его посредством катушки Ёсь 
(рис. 4,6). 

В результате сильного шунтирующего дей- 
ствия на контур резонансного каскада выход- 
ного сопротивления транзистора и низкого 
входного сопротивления детектора полоса про- 


нейтрализации внутренней обратной связи ос- 
нован на том, что на базу транзистора через 
внешние цепи подводят напряжение, равное 
го амплитуде и противоположное по фазе на- 
пряжению, возникающему в цепи базы вслед- 


с, ых 
: 


Рис. 5. Схемы нейтрализации внутренней обратной 
связи в транзисторных УПЧ. . 


ствие влияния внутренней обратной связи. На- 
пряжение нейтрализации в цепь базы транзи- 
стора может быть подано различными спосо- 
бами, как показано на рис. 5. 

Разница между схемами, приведенными 
на рис. 5, состоит в способе снятия напряже- 
ния нейтрализации. Во второй из них напря- 
жение нейтрализации снимается с катушки 
связи [2 (при строго определенной полярно- 
сти ее включения), тогда, как в первой кол- 
лекторный ток протекает по одной половине 
катушки [, контура, а со второй половины 
снимается напряжение нейтрализации, про- 
тивофазное напряжению на коллекторе, и по- 
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дается `на базу транзистора. В обеих схемах 
амплитуда напряжения нейтрализации подби- 
рается изменением емкости нейтрализующего 
конденсатора Со. 

В связи с большим разбросом парамет- 
ров транзисторов емкость конденсатора нейт- 
рализации точно не подбирают, осуществляя 
только частичную нейтрализацию. Несмотря 


т К 2-4 каскаду 


ри 


-Ё 


Рис. 6. Схема амплитудного детектора и системы АРУ. 


на это, такая схема дает определенный выиг- 
рыш в усилении по сравнению со схемой без 
нейтрализации, а главное — не требует нала- 
живания (подбора емкости конденсатора 
нейтрализации). 

Работа системы АРУ транзисторных при- 
емников основана на принципе изменения то- 
ка эмиттера транзистора 
регулируемого каскада, а 
следовательно, и его ко- 
эффициента усиления, от 
величины принимаемого 
сигнала. Обычно в каче- 
стве управляемого каска- 
да используется аперио- 
дический каскад УПЧ. В 
этом случае транзистор, 
работающий в этом кас- 
каде, выбирается с боль- 
шим коэффициентом уси- 


ления и включается по 
схеме с общим эмитте- 
ром. 


Постоянная составля- 
ющая напряжения с наг- 
рузки детектора (рис. 6) через фильтр Ю2С! 
подводится к базе транзистора Т, реостат- 
ного УПЧ. Полярность включения диода 
Д, выбирают такой, чтобы управляющее на- 
пряжение для регулируемого транзистора бы- 
ло бы запирающим. Тогда увеличение напря- 
жения сигнала будет уменьшать коэффи- 
циент усиления транзистора. 

Амплитудный детектор. В транзисторных 
приемниках для детектирования сигнала пре- 
имущественно применяются схемы диодного 
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детектирования на диодах типа Д1, Д? и ДЭ 
(рис. 6, правая часть). 

Несмотря на неблагоприятные условия 
работы диода — на низкоомный вход усили- 
теля низкой частоты — искажения, вносимые 
детектором, обычно не превышают 3—5%, 
что вполне допустимо. 

Обычно в качестве нагрузки детектора ис- 
пользуют потенциометр К; и 
напряжение на вход УНЧ по- 
дают с его движка, осуществ- 
ляя регулировку громкости. 
В качестве низкочастотного 
фильтра служат элементы Сз, 
Ю и С... Элементами фильт- 
ра цепи АРУ служат С,, Ю.. 

Усилители низкой частоты. 
Наибольшее распространение 
в транзисторных приемниках 
получили трехкаскадные УНЧ 
с двухтактным выходным кас- 
кадом (рис. 7). Предваритель- 
ное усиление осуществляется в каскадах, по- 
строенных по резистивно-емкостной схеме. 

Согласование двухтактного каскада с пре- 
доконечным в транзисторных УНЧ осуществ- 
ляется исключительно с помощью трансфор- 
матора, вторичная обмотка которого имеет 
вывод от средней точки. 


Гр 


Рис. 7. Каскады УНЧ транзисторного переносного приемника. 


Отрицательные обратные связи в транзи- 
сторных УНЧ находят самое широкое приме- 
нение. Частотнозависимые отрицательные об- 
ратные связи применяют в основном для кор- 
рекции частотных характеристик УНЧ и в 
цепях регулировки тембра. Частотнонезависи- 
мые обратные связи применяют для повыше- 
ния устойчивости работы различных каскадов 
и приемников в целом. На работу приемников 
влияет большое количество дестабилизирую- 
щих факторов, которые могут привести к на- 


рушению их нормальной работы. К числу та- 
ких факторов можно, например, отнести ста- 
рение деталей схемы, смену транзисторов, 
изменение окружающих условий, изменение 
напряжения источников питания. Кроме того, 
частотнонезависимые обратные связи приме- 
няют для межкаскадных согласований и 
уменьшения нелинейных искажений УНЧ. 


1276 д. 


в 2206 


К аккумулятору 


Рис. 8. Типовая схема устройства для зарядки акку- 
муляторов 7Д-0,| от сети переменного тока. 


Д, — диод ДГ-Ц27, Д7УЖ; Ю, — от 3,9 до 5,1 ком; Ю-— от 4.7 
до 5,6 ком. 


Несколько наиболее употребимых цепей 
отрицательных обратных связей и стабилизи- 
рующих цепей, применяющихся в УНЧ тран- 
зисторных приемников, имеются и на схеме 
рис. 7. Например, цепь от вторичной обмотки 
выходного трансформатора к транзистору Т°. 

Зарядное устройство. Аккумуляторы 7Д-0,1, 
применяемые для питания малогабаритных 
транзисторных приемников, при помощи за- 
рядного устройства можно заряжать от сети 
переменного тока напряжением 127 и 220 в. 
Зарядное устройство представляет собой од- 
нополупериодный выпрямитель на германие- 
вом диоде (Д7УЖ или ДГ-Ц27) и резисторов 
К: и Ко, ограничивающих зарядный ток акку- 
муляторов. 

В связи с тем что в процессе зарядки ак- 
кумуляторов резисторы значительно нагрева- 
ются, диод располагают вдали от резисторов 
или иногда в самом приемнике. 


КОНСТРУКЦИЯ И ДЕТАЛИ 


Переносные и настольные транзисторные 
приемники питаются чаще всего от источников 
напряжением не выше 9— 12 в. В связи с этим 
напряжения, действующие на элементах схем, 
и мощности, рассеиваемые на резисторах, зна- 
чительно меньше соответствующих гапряже- 
ний и мошностей в ламповых приемгиках, по- 
этому конструкции деталей транзисторных 
приемников отличаются от конструкции дета- 
лей ламповых приемников своими малыми 
размерами и весом. 

Транзисторы. В схемах транзисторных при- 
емников широко применяются транзисторы, 


отличающиеся между собой как по частотным 
свойствам, допустимой мощности, рассеива- 
емой на коллекторе и другим электрическим 
параметрам, так и конструктивному исполне- 
нию. Широко применяются как маломощные 
низкочастотные транзисторы типов П13— 
[115А, мощные низкочастотные транзисторы 
типов [1201—11203, [4 и др., так и маломощ- 
ные высокочастотные транзисторы типов 
[1401—Г1403, 1422—1423 и пр. 

При конструировании и ремонте транзи- 
сторных приемников очень важно помнить о 
гом, что транзисторы имеют большой разброс 
параметров, поэтому простая замена вышед- 
шего из строя транзистора другим транзисто- 
ром того же типа не всегда бывает возмож- 
ной. Во всех случаях замены одного транзис- 
тора другим необходимо стремиться к тому, 
чтобы их основные параметры имели мини- 
мальные различия. Для измерения таких па- 
раметров широко используется прибор типа 
2-1 (ИПТ-|. 

Полупроводниковые диоды. В транзистор- 
ных приемниках точечные полупроводниковые 
диоды используются в схемах амплитудных и 
частотных детекторов, в схемах АРУ, реже — 
для стабилизации режима питания транзисто- 
ров. В транзисторных приемниках применяют 
в основном германиевые точечные диоды ти- 
пов Д1, Д2 и Д9. Плоскостные германиевые 
диоды типов ДГ-Ц24—ДГ-Ц27, Д7ТА—ДТЖ и 
кремниевые типа Д226 находят применение в 
выпрямительных устройствах приемников с 
универсальным питанием. Кроме того, они 
используются в схемах для зарядки аккуму- 
ляторов типа 7Д-0,| от сети переменного тока. 

Конденсаторы постоянной емкости. В тран- 
зисторных радиовещательных приемниках 
нашли широкое применение конденсаторы по- 
стоянной емкости различных типов (рис. 9). 

1. Керамические трубчатые и дисковые 
конденсаторы типов КТ и КД емкостью от 
эдиниц до нескольких сотен пикофарад, кера- 
мические литые секционированные типа КЛС 
емкостью от | до 33000 пф (2, З и 4 на 
рис. 9, а). 

2. Пленочные малогабаритные конденсато- 
ры типа ПМ, обладающие высокими электри- 
ческими свойствами. Конденсаторы типа ИМ 
применяется емкостью в несколько сотен пи- 
кофарад (5 на рис. 9, а). 

3. Бумажные малогабаритные типа БМ 
емкостью от нескольких сотен до нескольких 
тысяч пикофарад, металлобумажные малога- 
баритные типа МБМ емкостью в несколько со- 
тен тысяч пикофарад (1 на рис. 9, а). 

4. Электролитические малогабаритные кон- 
денсаторы типов ЭМ и ЭМИ. Их емкость ле- 


3 


жит в пределах от единиц и даже долей ми- 
крофарады до нескольких десятков микрофа- 
рад и рабочее напряжение от 3—4 до 30 в 
(Зи 4 на рис. 9, 6). 

В настольных и переносных приемниках 
применяют электролитические конденсаторы 


Рис. 9. постоянной 


Конденсаторы 
емкости. 


а — керамические, металло-бумажные и 

пленочные; /— М. 2— КЛС. 3-—кКдД; 

4 — КТ; 5 — ПМ-1; 6 -— электролитическис: 

1 — КЭ; 2— ЭГЦ; — ЭМ; 4— Эми; 
5 — К50-6. 


типов КЭ и герметизированные конденсаторы 
типа ЭГЦ. Их емкость от нескольких десятков 
до нескольких сотен микрофарад (Ги 2 на 
рис. 9, 6). 

В последнее время стали применять новый 
тип электролитических конденсаторов К50-6, 
имеющих выводы с одной стороны из-за чего 
они более удобны для использования в схемах 
малогабаритных приемников с печатным мон- 
тажом (5 на рис. 9,6). 

Конденсаторы переменной емкости и под- 
строечные конденсаторы. В портативных и пе- 
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реносных приемниках применяют конденсато- 
ры переменной емкости с твердым диэлектри- 
ком. В качестве диэлектрика используется 
пленка из фторопласта, которая имеет высо- 
кую диэлектрическую проницаемость, малые 
потери и хорошие механические свойства. 
Сдвоенные блоки переменных конденсаторов, 
применяющиеся в супергетеродинных транзи- 
сторных приемниках при небольших своих га- 
баритах имеют минимальную емкость секции 
4—7 пф и максимальную 180—250 пф. 
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Рис. 10. Конденсаторы переменной емкости 
и подстроечные конденсаторы. 


а — конденсаторы переменной емкости с воздуш- 
ным и твердым диэлектриком; б — подстроечные 
конденсаторы, слева — типа КПК М, справа—блок 
подстроечных конденсаторов, установленных на 
конденсаторе переменной емкости КПЕ-3. 


В некоторых переносных приемниках отно- 
сительно больших габаритов используют кон- 
денсаторы переменной емкости с воздушным 
диэлектриком. Начальная емкость такого кон- 
денсатора 5—10 пф, а максимальная — около 
250 пФ. 

Некоторые типы блоков конденсаторов пе- 
ременной емкости имеют шариковые верньеры, 
встроенные в корпуса самих конденсаторов 
(приемник «Атмосфера»). 

Большинство блоков конденсаторов пере- 
менной емкости с твердым диэлектриком на 
своем основании имеют блок из четырех под- 
строечных конденсаторов. В приемниках, бло- 
ки конденсаторов переменной емкости которых 


ме имеют блоков подстройки, применяются 
керамические малогабаритные подстроечные 
конденсаторы типа КПК-М. Эти конденсато- 
ры по конструкции сходны с конденсаторами 
типа КПК, но значительно меньше их по габа- 
ритам и не нуждаются в дополнительных кре- 
пежных приспособлениях. 


Рис. 11. 


Резисторы. 


а — постоянные типа млт и 
б — переменные резисторы. 


УЛМ: 


Резисторы. В портативных и переносных 
приемниках широко применяют малогабарит- 
ные резисторы типа УЛМ-0,12, имеющие про- 
водящее покрытие из углерода, а также рези- 
сторы с металлизированным проводящим сло- 
ем типа МЛТ-0,125 и МЛТ-0,25 (рис. 11а). 

Для регулировки громкости в транзистор- 
ных приемниках, имеющих небольшие габари- 
ты, применяют потенциометры типа СПЗ-3. 
Это дисковые малогабаритные переменные ре- 
зисторы, удобные для установки на печатную 
плату, снабжены выключателем питания. 
В последнее время в ряде переносных прием- 
ников относительно больших габаритов приме- 
няют потенциометры осевого типа СПЗ-4 с 


выключателем питания, которые имеют малые 
габариты и отличаются высокой надежностью 
и большим сроком службы (рис. 11, 6). 
Магнитные антенны. Все малогабарит- 
ные приемники снабжены магнитными антен- 
нами, которые выполняются на ферритовых 
стержнях как круглого (диаметром 7,8 мм), 
так и прямоугольного (с размерами ЗЖ20 мм) 
сечения (рис. 12). Длина стержней феррито- 
вых антенн обычно бывает от 70—80 до 140— 
160 мм. Ферритовые антенны подвержены дей- 
ствию магнитных полей и влиянию располо- 
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Рис. 12. Магнитная антенна малогабаритного транзистор- 
ного приемника. 


женных недалеко от них металлических пред- 
метов. Поэтому в приемниках их стремятся 
удалить от массивных металлических узлов и 
деталей приемника (громкоговоритель и пр.), 
а чтобы уменьшить возможность самовозбу- 
ждения из-за магнитных связей, их удаляют и 
от выходного трансформатора УНЧ, фильтра 
промежуточной частоты последнего каскада 
УПЧ, а иногда и от катушек гетеродина. 

Подавляющее большинство транзисторных 
приемников, как переносных, так и настоль- 
ных, имеют катушки фильтров промежуточной 
частоты (а нередко и катушки контуров гете- 
родина средних и длинных волн), выполнен- 
ные на ферритовых броневых сердечниках ти 
па СБ-М, закрытых сверху алюминиевыми или 
латунными экранами. Такие катушки при до- 
статочно малых габаритах имеют высокую 
добротность (рис. 13). 

Катушка состоит из пластмассового карка- 
са с обмоткой, двух ферритовых чашек, уста- 
новочных Деталей, ферритового сердечника 
и экрана. Для получения высокой добротно- 
сти контура намотка катушки чаще всего осу- 
ществляется многожильным проводом — лит- 
цендратом, свитым из 3—5 жил провода ПЭЛ 
либо ПЭВ диаметром 0,05—0,06 мм. Каркас 
для намотки чаще всего делают секциониро- 
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ванным. Каркас с намотанным проводом за- 
‚ключают в ферритовые чашки, которые склеи- 
вают между собой и вклеивают в пластмассо- 
вое основание, служащее для установки 
подстроечного ферритового сердечника, рас- 
пайки выводов катушек и установки ее на пе- 


Рис. 13. Детали фильтров промежуточ- 
ной частоты транзисторных приемников. 


чатную плату. Сверху катушка закрывается 
экраном (рис. 13). 

Переключатели диапазонов. Переключа- 
тели диапазонов малогабаритных и перенос- 
ных приемников выполняют чаще всего на 
капроновой колодке с неподвижными кон- 
тактами, устанавливаемой на печатной плате. 
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Рис. 14, Переключатель диапазонов мало- 
аа габаритных и переносных приемников. 


Подвижная часть переключателя представля- 
ет собой гетинаксовую планку с ножевыми 
контактами, которые в каждом фиксирован- 
ном положении переключателя замыкают опре- 
деленные группы контактов колодки. Такие пе- 
реключатели применены в приемниках «Гауя», 
«Селга», «Ласточка-2», «Киев-7», «Топаз-2» 
и пр. 

В приемниках, имеющих особо малые га- 
бариты, таких как «Юпитер», «Сигнал», «Ней- 
ва» и пр., применены переключатели типа 
МДПВ-1-1-4. Они характерны тем, что имеют 
малые габариты (23 Ж10Ж19 мм) и более на- 
дежны в работе, так как контактная система 
этих переключателей закрыта, что исключает 
возможность случайных механических повре- 
ждений и попадания на контактную систему 
пыли и влаги. 
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Низкочастотные трансформаторы. Одной 
из наиболее крупных деталей радиовещатель- 
ных приемников является низкочастотный 
трансформатор. В транзисторных портативных 
и переносных приемниках особенно важно сде- 
лать низкочастотные трансформаторы малых 
габаритов и веса. Это можно сделать, приме- 
нив для сердечника сплавы с большой началь- 
ной магнитной проницаемостью (пермаллой). 
Так как низшая рабочая частота УНЧ мало- 
габаритных переносных приемников находится 
в пределах от 200 до 400 гц и выходные сопро- 
тивления транзисторов малы, индуктивность 
первичной обмотки трансформатора может 
быть относительно небольшой, а диаметр про- 
волоки мал (0,06—0,3 мм). 


Рис. 
трансформаторов; 


низкочастотных 


15. Различные типы 
слева — трансформатор: 
ппиемника «Атмосфера»; в центре — транс- 
форматор приемника «Гауя»; справа — уни- 


фицированный трансформатор, применяю- 
щийся в приемниках «Мир», «Нева», «Лас- 
точка», «Киев-7», «Топаз-2», «Сатурн» и пр. 


Внешний вид нескольких типов низкоча- 
стотных трансформаторов транзисторных при- 
емников приведен на рис. 15. 

Громкоговорители и телефоны. Применяе- 
мые в переносных приемниках громкоговори- 
тели должны воспроизводить достаточно ши- 
рокий диапазон частот, с хорошим звучанием, 
однако габариты и вес громкоговорителя долж- 
ны быть небольшими. Промышленностью раз- 
работаны и серийно выпускаются несколько 
типов громкоговорителей для переносных 
транзисторных приемников, удовлетворяющих 
этим требованиям. Они различаются габари- 
тами, номинальной мощностью, частотным ди- 
апазоном, звуковым давлением, конструкцией 
магнитной системы и другими особенностями. 

В некоторых случаях громкоговорящий 
прием передач может оказаться либо’ вообще 
невозможным, например в шумных помещени- 
ях, Либо нежелательным вследствие того, что 
это может помешать окружающим (в боль- 


ничных палатах и пр.). Поэтому подавляющее 
большинство малогабаритных приемников рас- 
считано как на громкоговорящий прием радио- 
станций, так и на прослушивание передач при 
помощи малогабаритного телефона ТМ-2М. 
Закрепляется он на ушной раковине с помо- 
щью пластмассовой серьги. При подключении 
такого телефона к приемнику одновременно с 
выключением внутреннего громкоговорителя 


Рис. 16. Малогабаритный теле- 
фон ТМ-2М. 


резко уменьшается потребляемая от источника 
питания энергия. 

Источники питания. Для питания настоль- 
ных приемников применяют гальванические 
элементы, имеющие большие габариты, ем- 
кость которых рассчитана на длительную ра- 
боту приемников. Наибольшее распростране- 
ние среди гальванических элементов этого ти- 
па получили элементы «Сатурн», «Марс» и пр. 
(рис.*17). Для переносных приемников приме- 
няют элементы, имеющие меньшую емкость и 
значительно меньшие габариты и вес. Так, 
приемники «Атмосфера», «Альпинист» и др. 
могут работать от батарей карманного фона- 
ря. В малогабаритных приемниках применяют 
как батареи типа «Крона» различной модифи: 
кации, так и аккумуляторы 7Д-0,1. Достоин- 
ство аккумуляторных батарей состоит в воз- 
можности их подзарядки, что доводит срок их 
службы до сотен часов. Кроме того, аккумуля- 
торные батареи по сравнению с гальваниче- 
скими элементами имеют меньшее ' ‘утреннее 
сопротивление, что способствует устойчивой 
работе приемников. 

Технические характеристики гальваниче“ 
ских элементов, используемых для питания 
транзисторных приемников, приведены в при- 
ложении 2. 

Верньерные устройства и шкалы. Большая 
группа портативных приемников для облегче- 
ния настройки имеет шариковый верньер. 
Принцип работы такого верньера легко по- 
нять, вспомнив устройство обычного шарико- 
вого либо роликового подшипника. Если одно 
кольцо подшипника закрепить, а другое вра- 
щать, то нетрудно заметить, что сепаратор 
подшипника с шариками вращается медлен- 


нее, чем вращающееся кольцо. В конденсато- 
ре с шариковым верньером сепаратор с шари- 
ками соединен с ротором конденсатора, а вра- 
щение от ручки настройки передается на ось, 
по которой обкатываются шарики верньера. 
Наружное кольцо неподвижно закреплено в 
корпусе конденсатора. Такой верньер требует 
тщательной регулировки и позволяет выпол- 
нить шкалу приемника либо круглой формы, 
либо в виде небольшого окна. 

Верньерные устройзтва более поздних мо- 
делей портативных переносных приемников 
(«Селга», «Альпинист» и пр.) подобны вернь- 
ерным устройствам настольных приемников 
(рис. 18, а). Применение таких верньерных 
устройств в малогабаритных приемниках зна- 
чительно улучшает возможность точной на- 
стройки приемника на принимаемую станцию 
и позволяет выполнить шкалу приемника в ви- 
де горизонтального прямоугольника, что су- 
щественно улучшает его внешний вид. 

В некоторых приемниках последних выпус- 
ков («Сатурн», «Нейва», «Алмаз», приемник 
«Сокол» в новом оформлении и пр.) корпуса 
имеют удлиненную горизонтальную шкалу, од- 
нако их верньерные устройства имеют не- 
сколько иную конструкцию (рис. 18,6). Не- 
посредственно на ось ротора блока конденса- 
торов переменной емкости насажен шкив 


большого диаметра с насечкой. Этот шкив яв- 
ляется органом настройки приемника. При его 
вращении одновременно с поворотом ротора 
конденсатора осуществляется привод троса, с 


тончиуьум М 


будем ичи ем а Ме 


№ Эччажбагум 
з волиниузиаио нм 
: яаубуОнум ау 


Рис. 17. Источники питания транзисторных приемников. 


| — аккумуляторная батарея 7Д-0,1; 
3 — аккумуляторы 2Д-02: 4 — гальванический элемент 1 ЗФМЦ: 
0,25; 5 — гальваническая батарея 3,7ФМЦ-0,5; 6 — гальваническая 
батарея «Крона-ВЦх»: 

8 — гальванический элемент 1 ‚6ФМЦ-У-3,2. 


2 — аккумуляторы Д-0.06; 


7 — гальваническая батарея «Крона-1Л»; 


которым связана стрелка — указатель шкалы. 
Такая конструкция хотя и позволяет сделать 
достаточно длинную шкалу, однако не облег- 
чает процесса настройки ча принимаемую 
станцию. Отсутствие замедления вращения 
конденсатора переменной емкости в таком 
конструктивном решении привода особенно 
заметно в высокочастотной части средневолно- 
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вого диапазона, где имеется большое количе- 
ство радиовещательных станций и где стано- 
вится трудно точно настроиться на нужную 
станцию. 
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Платы должны быть сконструированы таким 
образом, чтобы получить равномерное разме- 
щение элементов схемы на плате и наиболее 
простой рисунок схемы печатных соединений. 
Проводники, соединяющие точки схемы, долж- 
ны быть по возможности короткими. Кроме 
того, учитывается то обстоятельство, что узлы 
схемы с органами управления (блок конден- 
саторов переменной емкости, потенциометр 
регулятора громкости с выключателем пита- 
ния, переключатель диапазонов и пр.) могут 
быть установлены на плате на вполне опреде- 
ленных местах. которые определяются внеш- 
ним видом приемника и удобством пользова- 
НИЯ ИМ. 

На рис. 19,а приведен вариант удачно скон- 
струированной печатной платы приемника 
«Селга», а на рис. 19,6 показана та же плата 
со стороны печатных соединений. Как видно 
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Рис. 18. Верньерные устройства карманных приемников. 


а -- с замедлением вращения ротора переменного конденсатора; б — без замедления. 


Печатные платы. Характерной особенно- 
стью конструкции радиовещательных транзи- 
сторных приемников является использование 
печатных схем. Так, монтаж всех портативных 
и переносных приемников выполнен печатным 
методом, а в настольных приемниках печатные 
схемы применяют в подавляющем большин- 
стве. 

Рисунок соединений печатных плат изго- 
тавливается травлением фольгированного изо- 
ляционного материала (гетинакса, текстолита 
и пр.). Установка деталей на платы и их рас- 
пайка могут осуществляться как механизиро- 
ванным способом, так и вручную. Для предо- 
хранения тонкой медной фольги от окисления 
ее либо облуживают оловянистым припоем, 
либо покрывают слоем эпоксидной смолы. 

При разработке печатных плат конструкто- 


ры решают ряд сложных технических задач. 
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из рисунков, эта печатная плата имеет отно- 
сительно несложный рисунок печатных соеди- 
нений и достаточно удачное размещение де- 
талей. Внешний вид приемника при таком 
размещении основных узлов на плате полу- 
чился хорошим. 

Корпуса приемников. Корпуса портатив- 
ных и переносных приемников изготавливают- 
ся исключительно из ударопрочных пласт- 
масс. В простейшем случае корпус приемника 
состоит из двух частей. Обе части корпуса 
скрепляются между собой как с помощью 
винтов («Мир», «Гауя»), с помощью выступов 
и углублений на корпусе и крышке приемни- 
ка (защелки) («Нева» и др.), так и путем 
комбинации того и другого способов («Селга» 
и др.). 

В последнее время наметилась тенденция 
конструирования корпусов приемников в рас- 


чете на прямоугольные горизонтальные шкалы. ланы в самом корпусе в том месте, где уста- 
Такие шкалы повышают эксплуатационные 


новлен громкоговоритель. В настоящее время 
удобства приемника и улучшают его внешний все шире применяются перфорированные ме- 
ВИД. 
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Рис. 19. Конструкция печатной платы. 


а — расположение деталей; б — печатный монтаж. 


Качество внешнего вида приемника в зна- либо прямоугольной формы (приемники «Сел- 


чительной степени зависит от детали, закры- га», «Планета», «Сокол», «Алмаз», «Сатурн» 
вающей громкоговоритель. В моделях вы- и пр.). Применение таких накладок улучшает 
пуска прошлых лет применялись либо пласт- внешний вид корпуса приемника, позволяет 
массовые накладки с прорезями различных упростить конструкцию и повысить техноло- 
размеров и форм, либо эти вырезы были сде-  гичность изготовления корпуса. 


МАЛОГАБАРИТНЫЕ И ПЕРЕНОСНЫЕ ПРИЕМНИКИ . 


«АТМОСФЕРА» 


Переносный приемник «Атмосфера» (рис. 
20) — один из первых транзисторных прием- 
ников, освоенных промышленностью. 


Рис. 20. Внешний вид приемника «Атмосфера». 


Он позволяет принимать радиовещатель- 
ные станции на длинных и средних волнах. 
Чувствительность его при приеме на магнит- 
ную антенну в диапазоне длинных волн не ху- 
же 3 мв/м; в диапазоне средних волн — 
2,5 мв/м. Избирательность по соседнему ка- 
налу в диапазоне длинных волн не менее 
20 96, а в диапазоне средних волн — 16 06. 
Ослабление зеркального канала в диапазоне 
длинных волн не менее 16 06, а в диапазоне 
средних волн — 20 06. Номинальная выход- 
ная мощность 150 мет, а диапазон воспроиз- 
водимых звуковых частот 300—3 000 гц. 

Питание приемника осуществляется от 
двух последовательно соединенных батарей 
карманного фонаря (3,7ФМИ-0,5) напря:ке- 
нием 9 в. Ток покоя (при отсутствии сигнала} 
не превышает 14 ма, а к. п. д. при номинальной 
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выходной мощности не менее 35$. Большая 
емкость источников питания позволяет дли- 
тельно эксплуатировать приемник без замены 
батарей. 

Размеры приемника 220х160Ж70 мм; вес 
1,3 кг. 

Схема. Приемник собран по супергетеро- 
динной схеме на семи транзисторах и одном 
диоде. Преобразователь частоты выполнен на 
одном транзисторе Т:, нагрузкой которого по 
промежуточной частоте служит фильтр сосре- 
доточенной селекции. 

В усилителе промежуточной частоты рабо- 
тают транзисторы Г2, Тз, причем напряжение 
АРУ подается на транзистор Т2. 

Детектирование — диодное. Напряжение 
АРУ снимается с нагрузки детектора, которая 
одновременно используется регулятором гром- 
кости. 

Усилитель низкой частоты трехкаскадный: 
предварительный усилитель — на транзисторе 
Т.; второй каскад — на транзисторе Т5— 
трансформаторный. Со вторичной обмотки 
трансформатора Тр, напряжение низкой ча- 
стоты поступает на транзисторы Тб и Тэ, рабо- 
тающие в бестрансформаторном двухтактном 
выходном каскаде. 

Последние два каскада УНЧ охвачены от- 
рицательной обратной связью, напряжение ко- 
торой снимается с громкоговорителя и подает- 
ся в цепь эмиттера транзистора ГТь. 

Питание приемника включается нажатием 
кнопки любого диапазона. Если кнопки нахо- 
дятся в ненажатом положении, питание — вы- 
ключено. 

Конструкции и детали. Корпус приемни- 
ка изготовлен из цветной пластмассы. На 
верхней стенке корпуса имеется ручка для пе- 
реноски приемника. Задняя крышка крепится 
к корпусу двумя винтами. На внутренней сто- 
роне крышки размещены батареи. питания. 
Монтаж приемника выполнен на гетинаксовой 
плате печатным способом. Громкоговоритель 
укреплен на передней стенке корпуса. Распо- 
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Рис. 21. Принципиальная схема приемника «Атмосфера» (переключатель диапазонов установлен в положение 
средних волк). 


ложение основных узлов на монтажной плате 
приемника приведено на рис. 22. В приемни- 
ке применен двухсекционный конденсатор пе- 
ременной емкости КН с воздушным диэлект- 
риком и шариковым верньером. 


Рис. 22. Расположение узлов и дета- 
лей на монтажной плате приемника 
«Атмосфера». 


Катушки гетеродина намотаны на секцио- 
нированных каркасах, установленных на пла- 
те. Катушки фильтров промежуточной часто- 


ты намотаны на трехсекционных пластмассо- 
вых каркасах, каждый из которых заключен 
в ферритовый броневой сердечник. Сердечни- 
ки вместе с катушками вклеены в пластмас- 
совый корпус фильтра, поверх которого надет 
латунный экран. Три катушки фильтра со- 
средоточенной селекции размешены в общем 
пластмассовом корпусе и закрыты общим эк- 


Таблица 1 
Данные катушек приемника «Атмосфера» 


Обозна- Марка ` Число Обозна- Марка Число 
чение |и диаметр витков чение и диаметр | витков 
по схеме | провода по схеме| провода 
и ШЭЛШоО; 12 1: ПэлШо; 160 
(, 12 О, 12 
[» | ЛЭШО; 86 [8 |ПЭЛшШоО:| 7+5 
15х0,05 0,12 
[3 ПЭЛШО; 272 Г ЛЭ; 99 
0, 12 5х 0,06 
[4 Пэлшо; 20 [ло ЛЭ; 99 
0,12 ох0, 06 
[5 ПЭЛШоОЯ 240 ГР ЛЭ; 10--89 
0, 12 5х0,05 
Г ПЭЛШО 7-5 [12 ПЭЛ-1 165 
0, 12 0,1 
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раном. Катушки Ё, — Ё. магнитной антенны 
размещены на ферритовом стержне Ф-600 
круглого сечения длиной 160 мм и диаметром 
8 мм. Катушка [2 имеет рядовую однослой- 
ную намотку, а [3 — секционированную уни- 
версальную. 
рансформатор Тр, собран на пермаллое- 
вом сердечнике Шб,4 Жб мм. Моточные данные 
катушек приведены в табл. 1, а трансформа- 
торов — в табл. 2. 
Таблица 2 


Данные обмоток трансформатора Тр! 
приемника «Атмосфера» 


С ь 
Обмотка ры Число витков а 
ному току, ом 
| ПЭЛ-1; 0,1 1 800 170-+20% 
П ПЭЛ-1; 0,1 400--400 70--20% 
«АТМОСФЕРА-2М» 


Этот приемник (рис. 23) представляет со- 
бой модернизацию приемника «Атмосфера» и 
по назначению, принципиальной схеме и кон- 


струкции они имеют много общего. Приемник 
может работать в диапазоне длинных и сред- 
них волн. Чувствительность в диапазоне длин- 
ных волн при приеме на внутреннюю магнит- 


ат ) 
р 
| .; 


мА 


Рис. 23. Внешний вид приемника «Атмосфе- 
ра-2М». 


ную антенну не хуже 3 мв/м, а в диапазоне, 
средних волн — 1,5 мв/м. Избирательность по 
соседнему каналу не менее 26 06. Ток по- 


иес-рб 41428 
0-57 


[ 
Й 002 


ТР? 
'( 
Те 114 0,5ГД-:0 
43 12 
|| Рея т |200 
Бит 
|| 30 #2 == 500,0 


Рис. 24. Принципиальная схема приемника «Атмосфера-2М» (переключатель диапазонов установлен в положение 
средних волн). 
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коя — не более 12 ма. Размеры приемника 
217 Хх 163Ж73 мм; вес 1,4 кг. Остальные дан- 
ные такие же, как у приемника «Атмосфера». 

Схема приемника «Атмосфера-2М» приве- 
дена на рис. 24. Высокочастотная часть при- 
емника аналогична приемнику «Атмосфера». 
В остальной схеме приемника имеются сле- 
дующие отличия. 


Рис. 25. Расположение узлов и деталей на 


монтажной плате приемника 


ра-2М». 


«Атмосфе- 


Введены гнезда для подключения внешней 
антенны и заземления. 

Напряжение промежуточной частоты по- 
дается на диод детектора через катушку свя- 
зи [1з, индуктивно связанную с катушкой [12 
контура второго каскада УПЧ. 

Оконечный двухтактный каскад УНЧ име- 
ет выходной трансформатор, ко вторичной 
обмотке которого включен громкоговоритель. 

Усилительный каскад на транзисторе Ть 
охвачен частотнозависимой (через конденса- 
тор между коллектором и базой), а послед- 
ние Два каскада частотнонезависимой (от 
вторичной обмотки выходного трансформато- 
ра в цепь эмиттера) обратными связями. 

Конструкция и детали. Футляр прием- 
ника «Атмосфера-2М» имеет примерно ту же 
форму, что и у «Атмосферы», но изготовлен 
из пластмассы темного цвета, причем перед- 
няя решетка накладная, из светлой пластмас- 
сы. Конструктивные различия между этими 
приемниками также незначительны. Разме- 
щение основных узлов на плате показано на 
рис. 25. 

Катушки фильтра сосредоточенной селек- 
ции размещены в броневых ферритовых сер- 
дечниках. Последние заключены в индивиду- 
альные экраны. Оба трансформатора низкой 
частоты выполнены на сердечниках из пер- 
маллоя. Сердечники набраны из пластин 
Ш-6,4; набор 6 мм. 


Для удобства переноски ручка приемника 
сделана эластичной. Для источников пита- 
ния имеется специальное углубление в корпу- 
се. Крышка, закрывающая углубление, пахо- 
дится на задней стенке корпуса приемника и 
открывается поворотом до упора двух замков 
со шлицами. Гнезда для подключения антен- 
ны и заземления расположены на левой боко- 
вой стенке корпуса приемника. 

Катушка Гз ферритовой антенны имеет 
универсальную секционированную намотку, 
а катушка [5— рядовую однослойную. Дан- 
ные катушек приемника приведены в табл. 3, 
а трансформаторов — в табл. 4. 


Таблица 3 
Данные катушек приемника «Атмосфера-2М» 


Обозна- М Ч | И _ 
о и о Ок 
[1 ПэЭлЛШоО; 0,12 12 р 
[5 ЛЭШоО; 15ж0,05 71 400 
[3 ПэЭЛШоО; 0,12 272 3 600 
[4 ПэЭЛШоО; 0, 12 20 — 
[5 ЛЭ; 5х 0,06 261 670 
[8 ПэлшШо; 0, 1 7-5 — 
[7 ЛЭ; 5х0,06 138 171 
[3 ПЭэЭЛлШоО; 0,1 7-3 — 
[5 ЛЭ; 5х0,06 99 230 
[ло ЛЭ; 5х0, 06 99 230 
[11 ЛЭ; 5х0,06 89-10 230 
[12 ПЭВ-1; 0,1 165 585 
[лз ПЭВ-1; 0,1 120 310 
Таблица 4 
Данные обмоток трансформаторов 
приемника «Атмосфера-2М» 
Обозна- Об- | Марка и диаметр Число Сопротивле - 
чения По | мотка провода витков НИЕ Дот. 
схеме ному току, ом 
т | ПЭВ-1; 0,1 1 800 170--20% 
г. и | пэв-1; 0,1 400--400| 70--20% 
г | ПЭВ-1; 0,15 400-4001 34+20% 
й и | ПЭВ-1; 0,31 85 120% 
«АЛЬПИНИСТ » 


Этот приемник (рис. 26) отличается высо- 
кими электроакустическими показателями, хо- 
рошим внешним оформлением, эксплуатаци- 
онными удобствами и рассчитан на прием 
радиовещательных станций, работающих в 
диапазоне длинных и средних волн. 

Прием радиостанций осуществляется на 
магнитную антенну. При этом чувствитель- 
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ность приемника в диапазоне длинных волн 
не хуже 2,5 мв/м, а в диапазоне средних 
волн — 1,5 мв/м; избирательность по сосед- 


Рис. 26. Внешний вид приемника «Альпи- 
НИСТ». 


нему каналу (при расстройке на=10 кгц) не 
хуже 26 06; ослабление зеркального канала 


р ОВЕН ЗН ЕВРЕЕВ НИНЕ 


< 


не менее 30 06 в диапазоне длинных волн и 
26 дб в диапазоне средних волн; номинальная 
выходная мощность 150 мет; диапазон вос- 
производимых звуковых частот 300—3 500 гц. 

Питать приемник можно от двух батарей 
карманного фонаря, соединенных последова- 
тельно (98). При этом ток, потребляемый 
приемником в режиме молчания, не превы- 
шает 8 ма, а к.п. д. при номинальной выход- 
ной мощности не менее 40%. Размеры прием- 
ника 9215Х 145 Х 60 мм; вес 1,5 кг. 

Схема. Приемник собран по супергете- 
родинной схеме (рис. 27) на семи транзисто- 
рах и одном диоде. Сигнал, принятый маг- 
нитной антенной, поступает на базу транзи- 
стора Т!, работающего в апериодическом кас- 
каде УВЧ. Усиление каскада регулируется 
напряжением АРУ. 

Преобразователь частоты собран на одном 
транзисторе Т2. Напряжение промежуточной 
частоты выделяется на трехконтурном ФСС. 
Усилитель промежуточной частоты собран на 
транзисторе Тз по схеме резонансного усили- 
теля. С контура, включенного в коллектор- 
ную цепь транзистора Тз, при помощи катуш- 


РГ 
10к 
516 0.015 
6 > 6114 
| 
—__ Тр Ч) [1 симв 


Рис. 27. Принципиальная схема приемника «Альпинист» (переключатель диапазонов установлен в положение сред- 
НИХ ВОЛН). 
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ки связи Ё1! напряжение промежуточной ча- 
стоты поступает на детектор Д!. Нагрузкой 
детектора служит переменный резистор (ре- 
гулятор громкости РГ), с которого низкоча- 
стотное напряжение поступает на трехкаскад- 
ный УНЧ, а постоянная составляющая ис- 
пользуется для работы системы АРУ. Исполь- 
зование в качестве регулируемого каскада си- 
стемой АРУ каскада УВЧ улучшает условия 
работы приемника при приеме близких мощ- 
ных станций. Положение рабочей точки дио- 
да Д, определяется напряжением, выделяю- 
щимся на резисторе 470 ом в цепи детектора 
за счет эмиттерного тока транзистора Т: и 
меняется в зависимости от величины сигнала, 
принимаемого приемником. 

Первый каскад УНЧ собран на транзисто- 
ре Т. с резисторной нагрузкой, второй каскад 
на транзисторе Т5 — трансформаторный. Со 
вторичной обмотки трансформатора Тр, на- 
пряжение низкой частоты подается на двух- 
тактный выходной каскад, работающий на 
транзисторах Тз и Т7. Последние два каска- 
да УНЧ охвачены отрицательной обратной 
связью, напряжение которой с части вторич- 
ной обмотки трансформатора Тр› подается 
в цепь эмиттера транзистора Тъ. 

Питание делителя базовой цепи транзи- 
сторов Тв и Т? выходного каскада УНЧ осу- 
ществляется током эмиттера транзистора Тъ. 
Температурная стабилизация режима тран- 
зисторов Тс и Т? осуществляется терморези- 
стором. 

Коррекция частотной характеристики пер- 
вого и выходного каскадов УНЧ осуществля- 
ется благодаря действию частотнозависимых 
обратных связей через конденсаторы скол- 
лекторов на базы. 

Конструкция и детали. Приемник выпол- 
нен в виде небольшой конструкции, удобной 
для переноски. Детали установлены на гети- 
наксовой плате; монтаж выполнен печатным 
методом. Особенность конструкции прием- 
ника заключается в удобстве смены батарей. 
Для этого нет необходимости снимать зад- 
нюю крышку приемника, так как батареи 
установлены в отсеке, закрывающемся спе- 
циальной задвижной крышкой. 

Органы управления расположены на пе- 
редней и верхней стенках корпуса, а гнездо 
для подключения наружной антенны — на 
задней стенке. В верхней части передней стен- 
ки корпуса установлена горизонтальная шка- 
ла, облегчающая настройку. 

Расположение основных узлов приемника 
на монтажной плате показано на рис. 28. 
Катушки [; и [2 расположены на стержне 
магнитной антенны. Катушки [3—[Г% конту- 


ров гетеродина намотаны на секционирован- 
ных каркасах; поверх катушки [. намотана 
катушка [з, а поверх катушки [5 — катушка 
15. Катушки [7— 11, намотаны внавал на 
секционированных каркасах и заключены в 
горшкообразные сердечники СБ-М, закрытые 
сверху экранами. Катушка [Ё,:, намотана по- 
верх катушки [.1о. 


Рис. 28. Расположение узлов и деталей на 
монтажной плате приемника «Альпинист» 


Трансформаторы Тр! и Тр имеют сердеч- 
ники из пластин Ш-6,4, набор 6 мм. Данные 
катушек и трансформаторов приведены в 
табл. 5 и 6. 


Таблица 5 
Данные катушек приемника «Альпинист» 


Обозначение Марка и диаметр Число Индуктив- 

на схеме провода витков ность, мкгн 
Гл ПЭэЭЛШО; 0,12 93 430 
12 ПЭЛШоО; 0,12 240 870 
[3 ПэЭлЛШоО: 0,1 6--4 — 
Га ЛЭ; 5х0, 06 150 150 
р. пЭЛШо; 0,1 5-7 ря 
[5 ЛЭ; 4х0,06 339 850 
Г. ЛЭ; 5х0,06 60 78 
Г. ЛЭ; 5х0, 06 60 78 
[9 ЛЭ; 5ж0,06 10--50 78 
[ло ЛЭ; 5х0, 06 60 78 
11 ПЭ; 0,1 | 75 == 

| 


Таблица 6 


Данные обмоток трансформаторов 
приемника «Альпинист» 


Обозначе- | Об- Марка и диаметр Число Сопротивле- 
ние по мотка провода ВИТКОВ ние постоян- 
схеме ному току, ом 

т | ПЭВ-2; 0,1 2200 180--20% 
А | ПЭВ-2; 0,1 |260+-260| 45-20% 

т | ПЭВ-2; 0,12 |405-405| 40-29% 
ит ПЭВ-2; 0,38 | 90410 | 0,6+-20% 
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«ГАУЯ» 


Малогабаритный переносный приемник с 
хорошим звучанием и внешним видом. Он по- 
зволяет принимать радиостанции в диапазоне 
длинных и средних волн на внутреннюю маг- 
нитную антенну. Чувствительность приемни- 
ка не менее 4 мв/м в диапазоне длинных волн 
и 2,5 мв/м в диапазоне средних волн. Избира- 
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Рис. 29. Внешний вид приемника «Гауя». 


тельность по соседнему каналу (при расстрой- 
ке на - 10 кгц) и ослабление зеркального ка- 
нала в диапазоне длинных и средних волн не 
менее 16 06. Номинальная выходная мощ- 
ность 100 мет; полоса воспроизводимых зву- 
ковых частот 400—3 000 ги. 
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Приемник может питаться от гальвани- 
ческой батареи«Крона» или от аккумулятор- 
ной батареи 7Д-0,1. При этом потребляемый 
ток при отсутствии сигнала не превышает 
7 ма, ак. п. д. при номинальной выходной 
мощности более 40%. Размеры приемника 
162Ж98Ж39 мм; вес — около 600 г. Подзаря- 
жают аккумуляторы от сети переменного то- 
ка напряжением 127 либо 220 в при помощи 
зарядного устройства. 

Схема. Приемник собран по супергете- 
родинной схеме на шести транзисторах и од- 
ном диоде (рис. 30). Принятый магнитной 
антенной сигнал поступает на базу транзи- 
стора Т!, работающего в качестве преобразо- 
вателя частоты. Напряжение промежуточной 
частоты выделяется на трехконтурном ФСС. 
Затем напряжение промежуточной частоты 
поступает на УПЧ, состоящий из двух каска- 
дов (апериодического на транзисторе То ире- 
зонансного на транзисторе Тз). Во втором 
каскаде УПЧ применена нейтрализация (кон- 
денсатор с катушки [15 на базу Тз). Продетек- 
тированный диодом Д| сигнал промежуточной 
частоты поступает на базу транзистора Т. пер- 
вого каскада УНЧ. Для подачи смещения на 
базы транзисторов Т5 и Тз используется ток 
эмиттера транзистора Т4. 

Конструкция и детали. Приемник собран 
в двухцветном футляре из термопластичной 


“15 6800 
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20,0 т о] к 7 | 2% 0033 
|, 
| РГ 
220 + Т5 115 —9,08 5 1к 
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Рис. 30. Принципиальная схема приемника «Гауя» Сеть ^- 39 2 а 
(переключатель диапазонов установлен в поло- к 


жение средних волн). 127 
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массы. Задняя крышка корпуса съемная. 
В корпусе имеется отсек с выдвижной крыш- 
кой для исгочника питания. 

Приемники с питанием от аккумуляторов 
имеют в корпусе специальное гнездо для под- 
ключения зарядного устройства. Все элемен- 
ты приемника установлены на плате из фоль- 
гированного гетинаксао имеющей размеры 
123Ж88 мм. Расположение основных узлов и 
Деталей приемника на монтажной плате пока- 
зано на рис. 31. 
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Рис. 31. Расположение узлов и деталей на мон- 
тажной плате приемника «Гауя». 


Магнитная антенна состоит из ферритового 
сердечника прямоугольной формы размерами 
3х20х115 мм и катушек входных контуров 
длинных и средних волн. Катушки длинных 
волн намотаны на секционированных карка- 
сах, а средневолновые катушки имеют рядо- 
вую однослойную намотку. 

Катушки контуров гетеродина намотаны 
внавал на стандартных секционированных кар- 
касах из полистирола, причем катушка 4% на- 
мотана поверх катушки Ё5, а [3 — поверх Г. 
Катушки ФИЧ намотаны на каркасах, которые 
заключены в броневые ферритовые сердечники, 
закрытые сверху алюминиевыми экранами. Ка- 
тушка [» намотана поверх Ёло, [13 — поверх 
[12 И Г/5 — поверх 14. 

В приемнике применен блок конденсаторов 
переменной емкости с твердым диэлектриком 
из фторопласта. 

Трансформаторы Тр, и Грз выполнены на 
‹ердечниках из пермаллоя. Пластины сердеч- 
ника Ш-4,8, набор 6,5 мм. Обмотки трансфор- 
маторов размещены на пластмассовых карка- 
сах, причем первичные обмотки намотаны 
между половинами вторичных. 

Данные катушек приведены в табл. 7, а 
трансформаторов — в табл. 8. 


Таблица 7 
Данные катушек приемника «Гауя» 


Обозначение Марка и диаметр Число Индуктив- 
по схеме провода ВИТКОВ ность, мкгн 
Гл ЛЭШО; 160, 07 76 400 
[2 ПЭВ-1; 0,16 200 4990 
[3 ПЭВ-1; 0,16 10 — 
[4 ПЭВ-1; 0, 16 16 — 
[5 ЛЭВ; 3х0, 06 128 180 
[5 ПэЭЛШоО; 0,1 3—7,5 — 
Г. ЛЭВ; 3х0,06 290 580 
[3 ПЭэЭЛШО; 0,1 6--8,5 = 
[9 пПЭлЛшШоО; 0,1 47 т 
Г.1о ЛЭВ; 5х0, 06 72 117 
Гл ЛЭВ; 5х0,06 72 117 
[ло ЛЭВ; 5х0, 06 72 117 
[13 ПЭЛШоО; 0,1 4 — 
[ла ЛЭВ; 5х0,06 7 117 
[л5 ПЭЛШоО; 0,1 47 — 


Таблица 8 
Данные обмоток трансформаторов приемника «Гауя» 


Обозна- | 06- | Марка и диаметр Число | Сопротивле- 
ЧЕеНИЕ ПО | мотка провода витков | НИЕ ПОСТОЯН- 
схеме ному току, ом 
| ПЭВ-2; 0,08 1600 210--10% 
Тр П ПЭВ-2; 0,08 1500--500| (52- 80) 
+10% 


| ПЭВ-2; 0,11 |450--450| (26-30) 
Гр» + 10% 
И ПЭЛ-1; 0,25 57- 57 1,65 


«СЕЛГА» 


Описываемый малогабаритный приемник 
(рис. 32) предназначен для приема радиостан- 
ций в диапазоне длинных и средних волн. При- 


Слева — 


«Селга». 
зарядное устройство и малогабаритный телефон. 


Рис. 32. Внешний вид приемника 


ем станций осуществляется на внутреннюю 
магнитную антенну. При этом чувствитель- 
ность в диапазоме длинных волн не хуже 
2,5 мв/[м, а в диапазоне средних волн — 
1,2 мв/м. Избирательность по соседнему кана- 
лу (при расстройке на +10 кгиц) и ослабление 
зеркального канала в диапазоне длинных и 
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Рис. 33. Принципиальная схема приемника «Селга» (переключатель диапазонов установлен в положение длинных 


ВОЛН). 


средних волн не менее 20 06. Номинальная вы- 
ходная мощность 100 мет. Диапазон воспроиз- 
водимых звуковых частот 400—3 000 гц. 

Питание приемника осуществляется от ба- 
тареи «Крона» или от аккумуляторной бата- 
реи 7Д-0,1 напряжением 9 в. Ток, потребляе- 
мый приемником при отсутствии сигнала, не 
более 7 ма. Коэффициент полезного действия 
при номинальной выходной мощности не ме- 
нее 40$. Размеры приемника 170Ж98Ж42 мм; 
вес 480 г. 

Схема. Супергетеродин на семи транзисто- 
рах и одном диоде (рис. 33). Принятый маг- 
нитной антенной сигнал поступает на базу 
транзистора Т; (преобразователь частоты) че- 
рез катушку связи Ёз либо [2 Напряжение 
промежуточной частоты выделяется на конту- 
рах ФСС. 

Оба каскада УПЧ на транзисторах То и Тз 
собраны по резонансной схеме. Детектор при- 
емника диодный. Постоянная составляющая 
напряжения, выделяющегося на нагрузке дио- 
да Д‚, используется для работы системы АРУ: 
регулируется усиление транзистора То. 

В первом каскаде УПЧ применена нейтра- 
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лизация (конденсатор с катушки [14 на базу 
транзистора Го). 

Усилитель низкой частоты трехкаскадный 
с непосредственной связью между первым и 
вторым каскадами. Последние два каскада 
УНЧ охвачены отрицательной обратной 
связью, напряжение которой со вторичной об- 
мотки трансформатора Тр› подается в эмит- 
терную цепь транзистора Т.. 

Конструкция и детали. Применение в при- 
емнике узкой горизонтальной шкалы, распо- 
ложенной в верхней части передней стороны 
пластмассового корпуса в сочетании с метал- 
лической перфорированной пластинкой, за- 
крывающей остальную часть передней стенки 
корпуса, придает конструкции хороший внеш- 
ний вид. Шкала приемника трехцветная, вы- 
полненная из прозрачной пластмассы. 

Монтаж приемника «Селга» выполнен пе- 
чатным способом на плате из фольгированно- 
го гетинакса, габариты которой 87Ж130 мм. 
На этой плате установлены все узлы и дета- 
ли приемника (рис. 34). 

Катушки входных контуров размещены на 
прямоугольном ферритовом стержне Ф-600. 


Е 


Катушки [1 и [2 имеют рядовую однослойную 
#* намотку, а катушка [4 — секционированную 
» внавал. 
Блок конденсаторов переменной емкости 
с твердым диэлектриком снабжен тросиковой 
замедляющей передачей. 


Рис. 34. Расположение узлов и де- 
талей на монтажной плате прием- 
ника «Селга». 


Трансформаторы низкой частоты Тр: и Тро 
выполнены на сердечниках из пермаллоя 
Ш-4,8, набор 6,5 мм. 

Катушки ФПЧ помещены в горшкообраз- 
ные сердечники СБ-М и закрыты металличе- 
скими экранами. Катушка Го намотана поверх 
[ло, катушка [12 — поверх Ри, 21. поверх [з, 
а [16 — поверх Ё15. Катушки гетеродина намо- 
таны на секционированных каркасах; катуш- 
ка [% намотана поверх катушки Ё5, а катуш- 
ка [3 — поверх [Г7. Данные катушек приемника 
приведены в табл. 9, а трансформаторов в 
табл. 10. 


Таблица 9 
Данные катушек приемника «Селга» 


Обозначение Марка и диаметр Число Иидуктив- 
по схеме провода ВИТКОВ ность, мкгн. 
ГИ ЛЭШоО; 16ж0,С7 | 70 400 
т ПЭВ-2; 0,16 Б = 
[3 ПЭВ-2; 0,16 20 = 
[4 ПЭВ-2; 0,16 232 3 800 
[. ЛЭВ; 3х0, 06 32х4 180 
[6 ПЭЛшо; о, 1 3-7 = 
[1 ЛЭВ; 3х0,06 55Ж4 580 
Г. ПЭЛШО; 0,1 6-8 = 
т ПЭЛШО; 0,1 50 ых 
Гло ЛЭВ; 5х9,06 70 117 
[1 ЛЭВ; 5х0, 06 70 117 
ТВ ПЭЛШО; 0,1 4 и 
Глз ПЭВ-2; 0,1 79 117 
[а ПэлЛшШо; 0,1 4 == 
Ра ПЭВ-2;: 0,1 65 110 
т ПЭЛШО; 0,1 110 р 


Ручки настройки и регулятора громкости 
выведены сквозь вырезы на правой стенке 
корпуса приемника, а движок переключателя 


Таблица 10 
Данные обмоток трансформаторов приемника «Селга» 


Обозна- - Марка Число Сопротивление 
чение > и диаметр витков постоянному 
по схеме 3 провода току, ом 
| |ПЭВ-2; 0,08 | 1600 220--10% 
Тр И и 0,08 | 500-1500 | (55--85)-210% 
 |ПЭВ-2; 0,15| 2252925 | (89) +10% 
Тр» П |ПЭЛ-1; 0,35 66 0,5 


диапазонов — на задней крышке. Гнезда для 
подключения наружной антенны и телефона 
расположены на левой боковой стенке корпу- 
са приемника 


«КИЕВ-7» 


Малогабаритный приемник рассчитан на 
прием радиостанций в диапазоне длинных и 
средних волн (рис. 35). Прием ведется на 


Рис. 35. Внешний вид приемника «Киев-7». Слева заряд- 
ное устройство. 


внутреннюю магнитную антенну, при этом чув- 
ствительность приемника в диапазоне длинных 
волн не хуже 3,5 мв/м, в диапазоне средних 
волн 1,5 мв/м. Избирательность по соседнему 
каналу (при расстройке на +10 кгц) в диапа- 
зоне длинных исредних волн не менее 12 06, 
ослабление зеркального канала не менее 1606. 
Номинальная выходная мощность приемника 
60 мет; полоса воспроизводимых звуковых ча- 
стот 450—3 000 гц. 

В качестве источника питания может быть 
использована гальваническая батарея «Крона» 
или аккумулятор 7Д-0,1. Ток, потребляемый 
приемником в отсутствие сигнала, не более 
7 ма. Коэффициент полезного действия при но- 
минальной выходной мощности не менее 254. 
Предусмогрена возможность подзаряда ак- 
кумуляторов от сети переменного тока напря- 
жением 127 или 220 в. Зарядное устройство 
приемника имеет специальную индикаторную 
лампочку, загорающуюся при подключении 
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Рис. 36. Принципиальная схема гриемника 


«Киев-7» 


150х106 
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150х108 
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(переключатель диапазонов установлен в положение 


длинных волн). 


зарядного устройства в электросеть. Размеры 
приемника 125Ж78ж36 мм; вес без футляраи 
источника питания — 350 г. 

Схема. Супергетеродин на семи транзи- 
сторах и одном диоде; преобразователь часто- 
ты на одном транзисторе (рис. 36). В коллек- 
торной цепи транзистора Г, включен двухкон- 
турный ФСС, на котором выделяется сигнал 
промежуточной частоты. 

УПЧ двухкаскадный (первый каскад на 
транзисторе Г› апериодический, а второй на 
транзисторе Тз резонансный). Через катушку 
Ё12, индуктивно связанную с катушкой Ёит, на- 
пряжение промежуточной частоты поступает 
на диодный детектор Д.. 

Усилитель промежуточной частоты охвачен 
системой АРУ. Напряжение АРУ подается че- 
рез фильтр на базу транзистора Т.. 

Усилитель низкой частоты трехкаскадный: 
первый каскад на транзисторе Г. — реостатный 
имеет непосредственную связь со вторым кас- 
кадом на транзисторе Т5. Выходной каскад на 
транзисторах Тб и Т7 собран по двухтактной 
схеме. Напряжение смещения транзисторов 
выходного каскада создается за счет тока 
эмиттера транзистора .Т5. 

Напряжение обратной связи со вторичной 
обмотки трансформатора Тр. в базу транзи- 
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стора Т5 подается через частотнозависимую 
цепочку, создающую завал частотной характе- 
ристики в области высших частот. 
Конструкция и детали. Приемник «Киев-7» 
собран в цветном пластмассовом футляре со 
съемной крышкой. Основные детали и узлы 


Рис. 37. Расположение узлов и деталей на 
монтажной плате приемника «Киев-7». 


расположены на отдельной плате (рис. 37), 
монтаж которой выполнен печатным способом. 

Конденсатор переменной емкости двухсек- 
ционный, с шариковым верньером и твердым 
диэлектриком из фторопласта. Катушки гете- 
родина и ФПЧ намотаны на секционирован- 
ных каркасах, помещенных в броневые сердеч- 


ники. Катушки закрыты сверху экранами. Ка- 
тушка /х намотана поверх /., [3 — поверх [17 и 
[2— поверх Ё1. 

Переключатель диапазонов галетный движ- 
кового типа. Трансформаторы Тр! и Грэ выпол- 
нены на сердечниках из пермаллоя Ш-3, набор 
6 мм. 

Катушки гетеродина и УПЧ намотаны на 
секционированных каркасах, помещенных в 
броневые сердечники. Катушка [5 намотана 
поверх катушки [5, катушка [3 — поверх Гл, 
катушки [12 — поверх Ё11. 

Катушка Г, магнитной антенны имеет рядо- 
вую однослойную намотку, а катушка Ё;— сек- 
ционированную. 

Для подзарядки аккумуляторной батареи 
приемника используется зарядное устройство, 
которое подключают к приемнику штеккером. 

Данные высокочастотных катушек прием- 
ника приведены в табл. 1], а трансформато- 
ров — в табл. 12. 

Таблица 11 


Данные катушек приемника «Киев-7» 


ка и мет Индуктив- 
ны в  прбвОда "Р | Число витков с 
[1 ЛЭШО; 10х0,07 75 375 
[25 ПЭэЛШоО; 0,12 15 — 
[3 ПЭВ-1; 0,09 210 2300 
[4 ПЭЛШоО; 0,12 ‚ 25 — 
Г ПЭВ-1; 0,1 174 760 
[6 ПЭэЛШоО; 0,12 4--5 — 
[1 ЛЭВ; 5х0,06 102 250 
[3 ПэЭлШоО; 0,12 3-5 — 
[9 ЛЭВ; 5х0,06 99 240 
Гло ЛЭВ; 5х0,06 89--10 240 
[ла ПЭВ-1; 0,1 65---65 410 
[л2 ПЭВ-1; 0,1 100 — 

Таблица 12 


Данные обмоток трансформаторов приемника «Киев-7» 


ы = ы Марка Сопротивление 
а Е и диаметр Число витков постоянному 
5 За у) провода току, ом 
Ог=Е ®) 
| ПЭВ-1; 0,06 2500 500--20% 
Тр. | ИП | ПЭВ-1;0,06 | 350-350 |(72+72)-20% 
| ПЭВ-1; 0,09 | 450-450 | (27--30)--20% 
Тр» | И | ПЭВ-1; 0,2 115 1,7-20% 
«ПЛАНЕТА» 


Малогабаритный приемник (рис. 38) хоро- 
шего внешнего вида рассчитан на прием радио- 
станций в диапазоне длинных и средних волн. 


Прием осуществляется на магнитную антенну. 

Чувствительность приемника в диапазоне 
длинных волн не менее 3 мв/м; в диапазоне 
средних волн 1,2 мв/м; избирательность по со- 
седнему каналу (при расстройке на 10 кги) 
в диапазоне длинных и средних волн не хуже 
20 06, а ослабление зеркального канала не 
менее 20 06 в диапазонах длинных и средних 
волн; номинальная выходная мощность 
60 мет. Диапазон воспроизводимых звуковых 
частот 450—3 000 гц. 


Рис. 38. Внешний вид приемника «Планета». 


Питание приемника осуществляется либо 
от гальванической батареи «Крона», либо от 
аккумуляторной батареи 7Д-0,], причем под- 
зарядка аккумуляторной батареи осуществля- 
ется от сети переменного тока напряжением 
127 либо 220 в при помощи зарядного устрой- 
ства. Ток, потребляемый приемником в режи- 
ме молчания, не превышает 7 ма. Размеры 
приемника 127Х78Х 39 мм; вес без источника 
питания 320 г. 

Схема. Приемник собран по супергетеро- 
динной схеме на семи транзисторах и одном 
диоде. Преобразователь частоты выполнен на 
транзисторе Т\!, нагрузкой которого по проме- 
жуточной частоте служит фильтр сосредоточен- 
ной селекции (ФСС). 

В усилителе промежуточной частоты рабо- 
тают транзисторы Т2 и Тз, первый по схеме 
апериодического усиления, второй в резо- 
нансном усилителе. 

Детектирование диодное (Д!\). 
низкой частоты трехкаскадный. 

Схема имеет следующие особенности. Пи- 
тание коллекторной цепи транзистора Т, па- 
раллельное, причем первый контур ФСС вклю- 
чен в коллекторную цепь транзистора Т, при 
помощи емкостного делителя. В резонансном 
каскаде УПЧ имеется нейтрализация внутрен- 
ней обратной связи (конденсатор с катушки 
[2 на базу). Для хорошей фильтрации высо- 
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Рис. 39. Принципиальная схема приемника «Планета» (переключатель диапазонов установлен в положение средних 


ВОЛН). 


кочастотных составляющих тока детектора 
применен П-образный ЁС-фильтр. 

Первый каскад УНЧ работает непосредст- 
венно на входное сопротивление транзистора 
второго каскада. Для получения смещения на 
транзисторы Первого и третьего каскадов УНЧ 
используется ток эмиттера транзистора Тъ. 


(,2 , 1 


Рис. 40. Расположение узлов 
и деталей на монтажной плате 
приемника «Планета». 


Напряжение  частотнозависимой обратной 
связи, охватывающей два последние каскада 
УНЧ, со вторичной обмотки трансформатора 
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Гр» через ЮС-цепочку подается на базу тран- 
зистора Т5. В приемнике предусмотрена воз- 
можность Подключения малогабаритного теле- 
фона ТМ-2М; внутренний громкоговоритель 
при этом отключается. 

Конструкция и детали. Приемник «Пла- 
нета» собран в небольшом пластмассовом 
футляре со съемной крышкой. На печатной 
плате, изготовленной из фольгированного ге- 
тинакса, установлены все основные узлы и де- 
тали приемника, расположение которых пока- 
зано на рис. 40. Органы управления приемни- 
ком расположены в вырезах передней и боко- 
вой стенок корпуса. Передняя стенка корпуса, 
с внутренней стороны которой установлен 
громкоговоритель, закрыта — металлической 
накладкой с небольшими прямоугольными от- 
верстиями. Шкалы диапазонов раздельные, они 
видны в прямоугольных вырезах на передней 
стенке корпуса. Крышка приемника прикреп- 
лена к корпусу одним винтом. 

Катушки гетеродина и ФПЧ намотаны на 
секционированных каркасах, заключенных 
в ферритовые брсневые сердечники, закрытые 


экранами. Катушки магнитной антенны рас- 
положены на ферритовом стержне прямоуголь- 
ного сечения. Блок конденсаторов переменной 
емкости типа КПЕ-3 —с твердым диэлектри- 
ком, шариковым верньером и блоком подстро- 
ечных конденсаторов. Трансформаторы Гр! 
и Гр› имеют сердечники, состоящие из пермал- 
лоевых пластин Ш-3, набор 6 мм. Моточные 
данные высокочастотных катушек приемника 
приведены в табл. 13, а трансформаторов — 
в табл. 14. 

Таблица 13 


Данные катушек приемника «Планета» 


Обозна- Марка и диаметр ` Индуктив- 
чение провода Число витков | ность, мкгн 
по схеме 
[1 лэЭшо; 10х0,07 71 375 
Г. ПЭЛШО; 0,12 7 ы 
[3 ПЭВ-1; 0,09 198 3 750 
Г ПЭЛШО: 0,12 20 в 
[5 ПЭВ-1; 0,1 174 60 
[+ ПЭЛШО; 0,12 4-5 — 
т ЛЭ; 5х0,06 102 250 
[3 ПэлШоО; 0,12 3-5 — 
[а ЛЭ; 5х0,06 99 240 
г ЛЭ: 5х0,06 99 240 
Гл ЛЭ; 5ж0,06 89--10 240 
[, | ПЭВ-1; 01 130 410 
[3 | ПЭВ-1: 01 50 г 
Таблица 14 


Данные обмоток трансформаторов 
приемника «Планета» 


ы = ы Марка Число Сопротивление 
$ - г и витков о 
ОЕ ©) 
в ПЭВ-1; 0,06 | 2500 500-+-20% 
Тру | П | ПЭВ-1; 0,06 | 350-350 | (72--72)--20% 
1 | ПЭВ-1; 0,09 | 450-450 о 520% 
Тр» | п | ПЭВ-1; 0,2 115 ‚720% 
«ЛАСТОЧКА» 


Малогабаритный приемник (рис. 41) пред- 
назначен для работы на магнитную антенну 
в диапазоне длинных волн с чувствительностью 
не хуже 4 мв/м, а в диапазоне средних волн — 
не хуже 2,5 м/м; избирательность по соседне- 
му каналу (при расстройке на = 10 кги) в 
диапазоне длинных и средних волн не менее 
12 06; ослабление зеркального канала не ме- 
нее 16 06; номинальная выходная мощность 


90 мет; полоса воспроизводимых звуковых ча- 
стот 450—3 000 ги. 

Питание приемника осуществляется от ба- 
тареи «Крона» напряжением 9 в; возможно 
питание от аккумуляторной батареи 7Д-0,1, 
подзаряжать которую можно от сети перемен- 
ного тока напряжением 127 или 220 в при по- 
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Рис. 41. 


Внешний вид приемника «Ласточка». 


мощи зарядного устройства. При отсутствии 
сигнала ток, потребляемый приемником, не 
превышает 8 ма. Размеры приемника 128Ж 
Х75жЖ39 мм; вес в футляре 310 г. 

Схема. Приемник собран по супергетеро- 
динной схеме на семи транзисторах и одном 
диоде, содержащей преобразователь частоты 
на транзисторе Т!:, два каскада УПЧ, диодный 
детектор и три каскада усиления низкой ча- 
стоты. Схема (рис. 42) имеет следующие осо- 
бенности. Катушка связи [3— общая для 
обоих диапазонов. Первый контур ФСС не 
полностью включен в коллекторную цепь тран- 
зистора Т!. Внутренняя обратная связь тран- 
зистора Тз второго каскада УПЧ нейтрализо- 
вана путем включения конденсатора с катуш- 
ки С: на базу транзистора Тз. Для улучшения 
фильтрации продетектированного напряжения 
введено дополнительное звено ^С-фильтра. 
К первичной обмотке трансформатора Тр! 
подключен шунт для подавления резонансных 
свойств трансформатора, что улучшает частот- 
ную характеристику УНЧ. 

Конструкция и детали. Элементы схемы 
приемника «Ласточка» установлены на гети- 
наксовой плате, имеющей размеры 67Х 119 мм 
(рис. 43), монтаж схемы выполнен печатным 
способом. 

Корпус из ударопрочной пластмассы состо- 
ит из двух частей, соединенных между собой 
двумя винтами и замковым соединением. 

В приемнике применен малогабаритный 
блок конденсаторов переменной емкости с 
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Рис. 42. Принципиальная схема приемника «Ласточка» (переключатель диапазонов установлен в положение средних 


волн). 


твердым  диэлектриком (фторопласт) без 
верньерного устройства. Для удобства на- 
стройки на ось ротора насажен лимб большо- 
го диаметра. Катушки ФПЧ и гетеродина за- 
ключены в ферритовые броневые сердечники 
СБ-М. Магнитная антенна состоит из ферри- 


Рис. 43. Расположение узлов и дета- 
лей на монтажной плате приемника 
«Ласточка» 


тового сердечника прямоугольного сечения 
из материала Ф-600, на котором установлены 
катушки входных контуров и катушка связи. 
Катушки Ё1 и Ёз имеют рядовую однослойную 
намотку, а Г. — секционированнук, внавал. 
Катушки контуров гетеродина намотаны на 
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секционированных каркасах; катушка [5 на- 
мотана поверх катушки Ё., а катушка Ру — 
поверх /%. Катушка [12 намотана поверх ка- 
тушки Ди. 

Данные катушек приемника приведены в 
табл. 15. 


Таблица 15 


Данные катушек приемника «Ласточка» 


Обозна- Марка и диаметр Индуктив- 
чение провода Число витков | ность, мкгн 
по схеме 
[1 ЛЭ; 5ж0,06 74 - 460 
[2 ПЭВ-1; 0,1 220 6 600 
[3 ПЭВ-1; 0,1 14 — 
[4 ЛЭ; 50,06 1 280 
т ПЭЛШО; 0,12 213 с. 
р. ПЭЛ-1; 0,1 189 890 
Гл пПэЭлЛШоО; 0,12 2--3 — 
[3 ЛЭ; 5х0,06 99 240 


[5 ЛЭ; 5ж0,06 99 240 


[0 | ЛЭ; 5х0,06 10-89 240 
Га | ЛЭ; 5х0,06 65-65 410 
[2 | ПЭЛ-1; 0,1 100 — 


Трансформаторы Тр, и Тр. выполнены `на 
пермаллоевых серчениках Ш-3Ж6б мм; дан- 
ные обмоток приведены в табл. 16. 


Таблица 16 


Данные обмоток трансформаторов 
приемника «Ласточка» 


Обозна- | Об- Марка Индуктив- 
чение мотка и диаметр Число витков ность, гн 
по схеме провода 
| ПЭЛ-1; 0,06 2500 13-29% 
Тру И | ПЭЛ-1; 0,06 | 350-350 — 
| ПЭЛ-1; 0,09 | 450-450 |0,67--20% 
Тр» И | ПЭЛ-1; 0,23 102 — 


«ЛАСТОЧКА-2» 


Внешнее оформление приемника «Ласточ- 
ка-2» (рис. 44) отличается от ‘предыдущей мо- 
дели. 


Чувствительность приемника повышена до 
3 мв/м в диапазоне длинных волн и до 
1,2 мв/м в диапазоне средних волн; избира- 
тельность по соседнему каналу (при расстрой- 
ке на —=10 кгц) в диапазоне длинных волн не 
менее 20 06, в диапазоне средних волн — 
16 06; ослабление зеркального канала в диа- 
пазоне длинных волн не менее 16 06, в диапа- 
зоне средних волн —- 20 06. Питается прием- 
ник от тех же источников, что и приемник 
«Ласточка», однако ток покоя снижен до 7 ма. 


Размеры приемника 146Ж88Ж40 мм; вес не 
более 450 г. 
Схема приемника «Ласточка-2» подобна 


схеме предыдущего приемника, с той лишь 
разницей, что первый контур ФСС связан ин- 
дуктивно с коллекторной цепью транзистора 
Т'. Кроме того, резистор в Цепи питания тран- 
зистора Тз развязан конденсатором не на об- 
щую шину, а на эмиттер этого же транзисто- 
ра, что способствует более устойчивой работе 
каскада; введена жесткая температурная ста- 
билизация режима транзисторов выходного 
каскада путем включения терморезистора. 
Конструкция и детали. Приемник «Ласточ- 
ка-2» собран на монтажной плате из фольги- 
рованного гетинакса с габаритами 80Х 124 мм. 
Расположение основных узлов на плате пока- 
зано на рис. 46. Корпус приемника, состоящий 
из двух частей, скрепленных четырьмя винта- 
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Рис. 45. Принципиальная схема приемника «Ласточка-2» (переключатель диапазонов установлен в положение длин- 
НЫХ ВОЛН). 
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ми, изготовлен из цветной пластмассы. В кор- 
пусе имеется специальный отсек для источни- 
ка питания, закрываемый задвижкой. 
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Рис. 46. Расположение узлов и деталей на 
монтажной плате приемника «Ласточка-2». 


Катушки Ё! и Г. имеют рядовую однослой- 
ную намотку, а [зи Ё. намотаны внавал. Дан- 
ные катушек приведены в табл. 17. 


Таблица 17 
Данные катушек приемника «Ласточка-2» 


Обозна- Марка и диаметр Индук- 
чение провода Число витков | тивность, 
по схеме мкен 
Гл ПэЭЛлШоО; 0,12 7 Е 
[5 ПЭВТЛ-1; 3х0,08 80 460 
[3 ПЭВТЛ-1; 0,1 224 6 600 
Г, ПэЭлЛШоО; 0,12 15 — 
[5 ПЭВТЛ-1; 3х0,08 111 282 
[5 ПэЭЛШоО; 0,12 3—5 — 
[: ПЭВТЛ-1; 0,1 189 890 
[3 ПэЭЛШоО; 0,12 4--6 — 
Е ПэЭЛШоО; 0,12 24 —- 
[ло ПЭВТЛ-1; 3х0,08 84 180 
[ла ПЭВТЛ-1; 3ж0,08 99 240 
[л2 ПЭВТЛ-1; зх 0,08 99 240 
[13 ПэЭЛШоО; 0,12 10 — 
[ла ПЭВТЛ-1; 0,1 65--65 410 
[15 ПЭВТЛ-1; 0,1 100 — 
Таблица 18 
Данные обмоток трансформаторов 
приемника «Ласточка-2» 
Обозна- Об- Марка Индуктив- 
в мотка и Число витков ность, гн 
| ПЭЛ-1; 0,06 2 500 13-20% 
Тр: П | ПЭЛ-1; 0,06 | 3504350 _ 
| ПЭЛ-1; 0,09 | 450-450 0,67--20% 
72 | И | ПЭЛ-1: 0,25 125 _ 


Катушки ФПЧ заключены в малогабарит- 
ные броневые сердечники СБ-М и закрыты ме- 
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таллическими экранами. Конденсатор пере- 
менной емкости с Твердым диэлектриком. 
Материал диэлектрика — фторопласт. 

Конструкция трансформаторов Гр; и Тро 
аналогична конструкции трансформаторов 
приемника «Ласточка», а моточные данные их 
приведены в табл. 18. 


«САТУРН» 


Этот приемник (рис. 47), освоенный про- 
мышленностью в недавнее время, рассчитан 
на прием радиостанций длинноволнового и 
средневолнового диапазонов. 

Его чувствительность в диапазоне длинных 
волн не менее 3 мв/м, а в диапазоне средних 
волн — 1,2 мв/М; избирательность по соседне- 
му каналу (при расстройке на +10 кгц) в 
диапазоне длинных волн не менее 20 06, в 
диапазоне средних волн — 16 06; ослабление 
зеркального канала в диапазоне длинных волн 
не менее 16 06. в диапазоне средних волн — 
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Рис. 47. Внешний вид приемника «Сатурн». 


20 06; номинальная выходная мощность при- 
емника 90 мвт; диапазон воспроизводимых 
звуковых частот 450—3 000 гц. 

Питание приемника осуществляется либо 
от гальванической батареи «Крона», либо от 
аккумуляторной батареи 7Д-0,1. Мощность, 
потребляемая приемником в режиме молча- 
ния, не превышает 55 мет, в режиме номи- 
нальной выходной мощности — 270 мет; ток 
покоя не более 6 ма. Коэффициент полезного 
действия в режиме номинальной выходной 
мощности не менее 30%. Размеры приемника 
144Ж88Ж42 мм: вес 450 г. 

Схема. Принципиальная схема приемника 
«Сатурн» такая же, как и схема приемника 
«Ласточка-2», поэтому она не приведена. 

Конструкция и детали. Приемник «Сатурн» 
выполнен в двухцветном пластмассовом кор- 


пусе с горизонтальной шкалой. Передняя стен- 
ка корпуса, на которой установлен громкого- 
воритель, закрыта снаружи металлической 
перфорированной накладкой. Крышка при- 
креплена к корпусу четырьмя винтами. Орга- 
ны управления расположены в прорезях верх- 
ней, боковой и задней стенок корпуса. 


Рис. 48. Расположение узлов и деталей 
на монтажной плате приемника «Сатурн». 


Расположение основных узлов и деталей 
на монтажной плате показано на рис. 48. Ка- 
тушки ФИЧ и гетеродина намотаны на сек- 
ционированных каркасах, размещенных в сер- 
дечниках СБ-М. Блок конденсаторов перемен- 
ной емкости без верньерного устройства. На 
его ось насажен пластмассовый лимб большо- 
го диаметра для настройки на радиостан- 
ции. Переключатель диапазонов аналогичен 
переключателю — диапазонов приемников 
«Гауя», «Ласточка-2» и др. 

Данные высокочастотных катушек приве- 


дены в табл. 19, а трансформаторов — в 
табл. 20. 
Таблица 19 
Данные катушек приемника «Сатурн» 
Обозна- Марка и диаметр Число Индуктив- 
чение провода ВИТКОВ ность, мкен 
по схеме 
ГВ] ПэЭЛШоО; 0,12 и Е 
1. ПЭВТЛ-1; 3х0,08 80 | 5504-10% 
[3 ‘| ПЭВТЛ-1; 0,1 224 7 000--10% 
Га ПэЛШоО; 0,12 15 ее 
[5 ПЭВТЛ-1; 30,08 111 300-10% 
[5 ПэлШоО; 0,12 3,5-4,5 — 
Гл ПЭВТЛ-1; 0,1 189 960--10% 
Г. ПЭЛШО; 0,12 4,56 те 
Г ПэлШоО; 0,12 24 — 
Ело ПЭВТЛ-1; 3х0,08 84 200--10% 
Гл ПЭВТЛ-1; 3ж0,08 99 238-10% 
[2 ПЭВТЛ-1; 3ж0,08 99 238 + 10% 
[ла ПЭВТЛ-1; 0,1 65-65 438--10% 
[15 ПЭВТЛ-1; 0,1 50 — 


Таблица 20 
Данные обмоток трансформаторов приемника «Сатурн» 


ыы 

я 

Е ы Марка и диаметр Число Индуктив- 

= ке 2 провода ВИТКОВ ность, ен 

2_ Е. 

ОЕ о 

т ПЭВЛ-1; 0,08 1500 420% 
РП ПЭВТЛ-1; 0,08 | 190-190 

т | ПЭВТЛ-1; 0,08 |360--360 | 0,4--20% 
22 | П ПЭВТЛ-1; 0,23 94 ыы 


«НЕВА» 


Это —один из первых серийных малога- 
баритных ‚ транзисторных приемников 
(рис. 49). Имеет достаточно малые габариты, 


Рис. 49. Внешний вид приемника «Нева». 


две раздельные магнитные антенны и позволя- 
ет вести прием радиостанций, работающих в 
диапазоне длинных и средних волн. Чувстви- 
тельность приемника в диапазоне длинных 
волн не хуже 6 мв/в; в диапазоне сре,них 
волн — 2,5 мв/м; избирательность по соседне- 
му каналу (при расстройке на =10 кгц) не 
менее 10 06; ослабление зеркального канала 
не менее 16 06; номинальная выходная мощ- 
ность 90 мат; диапазон воспроизводимых зву- 
ковых частот 450—2 000 гц. 

Питание приемника осуществляется от ак- 
кумуляторной батареи 7Д-0,1. Его можно пи- 
тать и от батареи «Крона»; ток, потребляе- 
мый приемником в режиме молчания, не пре- 
вышает 8 ма. 
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Рис. 50. Принципиальная схема приемника «Нева» (переключатель диапазонов установлен в положение длинных 


ВОЛН). 


Размеры приемника 126х77Ж36 мм; вес 
с источником питания — не более 350 г. 

Приемник «Нева» собран по супергетеро- 
динной схеме на шести транзисторах и одном 
диоде (рис. 50). 

Преобразователь частоты на одном тран- 
зисторе Т!. Связь с контуром гетеродина осу- 
ществляется через одну из катушек [% и Да. 
Напряжение промежуточной частоты в цепи 
коллектора транзистора выделяется с помо- 
щью фильтра сосредоточенной селекции. 

Усилитель промежуточной частоты двух- 
каскадный. Первый каскад на транзисторе Т. 
апериодический, второй каскад на транзисто- 
ре Гз — резонансный. С помощью катушки Ё12 
напряжение промежуточной частоты подается 
на детектор —- диод Д!. Постоянная составля- 
ющая продетектированного напряжения ис- 
пользуется для работы системы АРУ, регули- 
руемым элементом в которой служит апериоди- 
ческий каскад УПЧ. 

Усилитель низкой частоты двухкаскадный. 
Первый каскад на транзисторе Г. — транс- 
форматорный. Второй каскад на транзисторах 
Т5, Г — двухтактный. 

Схема этого приемника отличается от пре- 
дыдущих тем, что для приема радиостанций 
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в Диапазонах длинных и средних волн имеют- 
ся две автономные магнитные антенны. 

Весь усилитель охвачен отрицательной об- 
ратной связью, напряжение обратной связи со 
вторичной обмотки выходного трансформато- 
ра Гр2 подается в цепь эмиттера транзистора 
Г4. Для коррекции частотной характеристики 
УНЧ первичные обмотки трансформаторов Гр! 
и Гр. зашунтированы конденсаторами. 

Конструкция и детали. Монтаж приемника 
«Нева» выполнен на плате из фольгирован- 
ного гетинакса печатным способом. На плате 
установлены все детали приемника (рис. 51), 
кроме громкоговорителя. Катушки магнитных 
антенн расположены на ферритовых стержнях 
диаметром 8 и длиной 65 мм. Блок конденса- 
торов переменной емкости — с твердым ди- 
электриком из фторопласта, имеет шарико- 
вый верньер и четыре подстроечных конденса- 
тора, емкость которых может регулироваться 
в пределах 4—7 пф. 

Диапазоны переключаются при помощи 
двух кнопок, расположенных на боковых стен- 
ках приемника. Эти кнопки закреплены на 
концах подвижной части переключателя диа- 
пазонов так, что при нажатии на одну из кно- 
пок другая выходит из корпуса. 


Все катушки ФПЧ и гетеродинов помеще- 
ны в броневые сердечники СБ-М и закрыты 
экранами. Катушка /% намотана поверх ка- 
тушки [5, а катушка Ёз — поверх катушки 21. 
Поверх катушки Ё.! фильтра промежуточной 
частоты намотана катушка 212. 


.® 


Рис. 51. Расположение узлов и дета- 
лей на монтажной плате приемника 
«Нева». 
Таблица 21 


Данные катушек приемника «Нева» 


Обозначе- Марка и диаметр Число Индуктив- 

ние по провода витков ность, мкгн 

схеме 
Гл ЛЭ; 5х0,06 2 500 
Г: ПЭЛШО; 0,12 15 — 
[3 ПЭЛ-1;: 0,1 299 5 200 
[4 ПЭэЭЛШО; 0,12 30 — 
[5 ЛЭ; 5х0, 06 102 250 
[5 ПЗЛ-1; 0,1 2--3 — 
ГИ ГЭЛШО; 0,12 174 700 
[3 ПэЭлЛШоО; 0,12 2-3 — 
Го ЛЭ; 5х0,06 99 240 
[1 ЛЭ; 5х0,06 10-89 240 
[11 ПЭЛ-1; 0,1 130 400 
[1> ПЭЛ-1; 0,1 100 ее 


Таблица 22 


Данные обмоток трансформаторов приемника «Нева» 


Сопротивле- 

Обозна- Об- Марка и диаметр Число ние постоян- 
чение мотка провода витков ному току, 
по схеме ом 

ы | ПЭЛ-1; 0,06 | 2500 | 420--20% 

Р1 Н ПЭЛ-1; 0,06 | 350-350 | 160-Е20% 

т ] ПЭЛ-1; 0,09 | 450-|-450 60--20% 

Рз И ПЭЛ-1; 0,23 | 102 1,5--20% 
3* 


Данные катушек приемника «Нева» прн- 
ведены в табл. 21, а обмоток трансформато- 
ров — в табл. 22. 


—^ 


«НЕВА-2» 


Этот приемник (рис. 52) по схеме, конст- 
рукции и внешнему виду представляет собой 
модернизацию приемника «Нева», в результа- 
те которой значительно улучшены его пара- 
метры. 


Рис. 52. Внешний вид приемника «Нева-9». 


Чувствительность приемника в диапазоне 
длинных волн составляет 3 мв/м, в диапазоие 
средних волн — 1,2 мв/м; избирательность по 
соседнему — каналу (при расстройке на 
10 кгц) и ослабление зеркального канала в 
диапазоне длинных и средних волн не менее 
20 06; номинальная выходная мощность 
50 мвт; диапазон звуковых частот, воспроиз- 
водимых приемником, 450—3 000 гц. 

Питание приемника осуществляется от 
гальванической батареи «Крона» или от акку- 
муляторной батареи 7Д-0,1, подзарядка кото- 
рой производится от сети переменного тока 
напряжением 127 или 220 в через зарядное 
устройство. Потребляемый приемником ток в 
режиме молчания не превышает 8 ма. 

Размеры приемника 150Ж95Ж45 мм; вес 
с источником питания — 450 г. 

Схема. Принципиальная схема приемника 
«Нева-2» (рис. 53) отличается от схемы при- 
емника «Нева» тем, что катушки контуров 
длинных и средних волн расположены на од- 
ном ферритовом стержне, ФСС содержит три 
контура, что повышает селективность прием- 
ника. Кроме того, первый каскад УНЧ рабо- 
тает эмиттерным повторителем, чем достигну- 
то высокое входное сопротивление каскада. 
Режим работы всех транзисторов жестко ста- 
билизирован. 
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Рис. 53. Принципиальная схема приемника «Нева-2» (переключатель диапазонов установлен в положение длинных 
волн). 


Конструкция и детали. Мснтаж приемника 
выполнен печатным способом на плате из 
фольгированного гетинакса. На ней установ- 
лено большинство элементов приемника 
(рис. 54). Приемник оформлен в цветном 
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Рис. 54. Расположение узлов и деталей 
на монтажной плате приемника «Нева-2». 


разъемном пластмассовом корпусе, имеющем 
специальный отсек для источника питания. 

Конденсатор переменной емкости прим?т- 
нен с твердым диэлектриком из фторопласта. 
Низкочастотные трансформаторы намотаны 
на сердечнике из пермаллоя, собранного из 
пластин Ш-3, набор 6 мм. Катушки В, —Ёа 
размещены на сердечнике из феррита Ф-600 
прямоугольного сечения. Катушка С. имеет 
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многослойную  секционированную намотку 
внавал, а катушки Рз и Ё. имеют однослой- 
ную рядовую намотку. 

Катушки фильтров промежуточной часто- 
ты и контуров гетеродина намотаны на сек- 
ционированных каркасах, установленных в 
броневых сердечниках из феррита СБ-М. Ка- 
тушка [5 намотана поверх катушки 25, а Ёв 
поверх 22. 

Данные катушек приемника приведены в 
табл. 23, а трансформаторов — в таблице 24. 

Таблица 23 


Данные катушек приемника «Нева-2» 


Обозначение Марка и диаметр Число Индуктив- 
по схеме провода витков ность, мкгн 
|й ПЭВ-1; 0,1 30 ыы 
[2 ПЭВ-1; 0,1 50х5 6 000 
[3 ЛЭ; 5х0,06 75 510 
Га ПЭВ-1; 0,1 8 ри 
Г: ПЭВ-1; 0,1 173,5 760 
[в ЛЭ; 5х9,06 5,5--8 — 
[.- ПЭЛШо; 0,1 102,5 950 
р: ПЭЛШО: 0,1 3+4 нЕ 
[9 ПэлЛШоО; 0,1 42 — 
Гло ЛЭ; 5ж0,06 78 160 
Гат ЛЭ; 5х0,06 111 300 
12 ЛЭ; 5х0,06 25--86 300 
[лз ПЭВ-1; 0,1 65-65 419 
[ла ПЭВ-1; 0,1 100 — 


Таблица 24 
Данные обмоток трансформаторов приемника «Нева-2» 


Сопротивле- 
Обозна- Об- | Марка и диаметр Число ние постоян- 
чение мотка провода ВИТКОВ ному Току, 
но схеме ом 
т ] ПЭЛ-1; 0,06 2500 420 + 20% 
Р! П ПЭЛ-1; 0,06 | 350-+ 350 160--20% 
Т ] ПЭЛ-1; 9,09 | 450--450 60--20% 
Рг И | ПЭЛ-1; 0,23 102 1,44 20% 
«АЛМАЗ» 


Этот приемник отличается хорошими элект- 
роакустическими показателями и современ- 
ным внешним видом (рис. 55). Он предназна- 
чен для приема передач радиостанций, рабо- 
тающих в диапазоне длинных и средних волн. 
Приемник имеет внутреннюю магнитную ан- 
тенну, но в стационарных условиях может ра- 
ботать и с наружной антенной, для подключе- 
ния которой имеется специальное гнездо. 

При приеме радиостанций на магнитную 
антенну чувствительность приемника в диапа- 
зоне длинных волн не менее 2,5 мв/м, в диа- 
пазоне средних волн — 1,2 мв/м; избиратель- 
ность по соседнему каналу в диапазоне длин- 
ных волн не менее 20 06, а в диапазоне сред- 
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Рис. 56. Принципиальная схема приемника «Алмаз» 


(переключатель диапазонов установлен в Положение длинных 


ВОЛН). 


них волн — 16 06; ослабление зеркального ка- 
нала в диапазонах длинных и средних волн не 
менее 20 06: номинальная выходная мощность 
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Рис. 55. Внешний вид приемника «Алмаз». 


50 мвт; диапазон воспроизводимых звуковых 
частот 450—3 000 гц. 

Питание приемника осуществляется от ак- 
кумуляторной батареи 7Д-0,1 либо от гальва- 
нической батареи «Крона» напряжением 9 в, 
при этом ток покоя не превышает 6,5 ма. 

Размеры приемника 134Ж83Ж34 мм; вес с 
источником питания — 400 г. 

Схема. Приемник построен по супергетеро- 
динной схеме на семи транзисторах и одном 
диоде (рис. 56). Преобразователь на одном 
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транзисторе Т;, нагрузкой по промежуточной 
частоте служит фильтр сосредоточенной се- 
лекции. 

Первый каскад УПЧ на транзисторе Го — 
апериодический, второй на транзисторе Тз— 
резонансный. Детектор диодный Д!. Напря- 
жение АРУ поступает на базу транзистора Го. 

Первый каскад УНЧ на транзисторе ТГ. — 
резисторный, второй каскад УНЧ на транзи- 
сторе Т5—с трансформаторной нагрузкон. 
Выходной каскад УНЧ построен по двухтакт- 
ной схеме и работает на транзисторах Тб и 
и Г7. Последние два каскада УНЧ охвачены 
отрицательной обратной связью. 

Особенность схемы заключается в комму- 
тации элементов гетеродина: катушка [5 ра- 
ботает в контуре гетеродина диапазона длин- 
ных волн, а в диапазоне средних волн парал- 
лельно ей подключается катушка 4.5. 

В резонансном каскаде УПЧ применена 
нейтрализация (конденсатор между базой Тз 
и катушкой 2Ё\2). Связь транзисторов первого 
и второго каскадов УНЧ гальваническая. 

Для создания напряжения смещения, необ- 
ходимого для нормальной работы транзисто- 
ров Га, Тб и Ту, используется ток эмиттера 
транзистора Т5. Коррекция нелинейных иска- 
жений и частотной характеристики УНЧ осу- 
ществляется благодаря применению отрицза- 
тельных обратных связей. 

Конструкция и детали. Приемник выполнен 
в цветном пластмассовом корпусе, передняя 
стенка которого закрыта металлической пер- 
форированной пластиной. Шкала горизон- 
тальная. Детали приемника установлены на 
плате из фольгированного гетинакса (рис. 57). 


Рис. 57. Расположение узлов на монтажной 
плате приемника «Алмаз». 


Монтаж деталей осуществлен печатным мето- 
дом. Лимбы конденсатора переменной емко- 
сти и регулятора громкости с выключателем 
питания расположены в вырезах на правой 
боковой стенке корпуса. Движок переключа- 
теля диапазонов расположен в вырезе на зад- 
ней стенке корпуса. 

Магнитная антенна приемника содержит 
ферритовый стержень прямоугольного сечения. 
Катушка 2>2 имеет многослойную секциониро- 
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ванную намотку внавал, акатушка 23—рядо- 
вую однослойную намотку. Катушки фильтров 
промежуточной частоты помещены в броневые 
сердечники СБ-М и закрыты экранами. Транс- 
форматоры низкой частоты Гр! и Тро по кон- 
струкции аналогичны трансформаторам при- 
емников «Мир», «Нева». На оси конденсаторов 
переменной емкости насажен диск большого 
диаметра. Этот диск служит лимбом на- 
стройки и осуществляет привод троса указа- 
теля настройки. На правой боковой стенке 
корпуса расположены гнезда для подключения 
наружной антенны и телефона. 

Данные высокочастотных катушек приве- 


дены в табл. 25, а трансформаторов — в 
табл. 26. 
Таблица 25 
Данные катушек приемника «Алмаз» 
Обозначение Марка и диаметр Число Индуктив- 
по схеме провода ВИТКОВ НОСТЬ, МКгН 
7Й ПЭВ-1; 0,1 8 — 
[о ПЭВ-1; 0.1 75 510--20% 
[3 ЛЭ;: 5х0.05 250 6 000--20% 
Гл ПЭВ-1; 0.1 30 ван 
[5 ЛЭ: 5х0,06 120 о 
[5 ПЭЛ-1; 0,08 174 Е 
[1 ПЭЛШО; 0,1 9--13 Е 
[3 ПЭЛШоО; 0,1 42 ее 
Го ЛЭ; 50,06 78 160--10% 
[ло ЛЭ; 5ж0,06 111 300--10% 
Г[:1 ЛЭ; 5х0,06 101+ 10 300--10% 
[ло ПЭЛ-1; 0,08 50--60 — 
[13 ПЭЛ-1; 0,08 110 — 
Таблица 26 


Данные обмоток трансформаторов приемника «Алмаз» 


Сопротивле- 

Обозна- Об- | Марка и диаметр Число ние постоян- 
чение мотка провода витков ному току. 

по схеме ом 
т | ПЭЛ-1; 0,06 2500 420+20% 
р п | ПЭЛ-1; 0,06 | 350-350 | 160+20% 
Т | ПЭЛ-[; 0,09 | 450-450 | 60+20% 
Рз П | ПЭЛ-1; 0,23 120 |1,4+20% 
«МИР» 
Приемник имеет две магнитные антенны, 
работающие автономно одна в диапазоне 


длинных, другая в диапазоне средних волн. 

Чувствительность приемника в длинновол- 
новом диапазоне не менее 4 мв/м; в средне- 
волновом диапазоне — 2,5 мв/м; избиратель- 
ность по соседнему каналу (при расстройке 


на +10 кгц) в обоих диапазонах не менее 
12 06; ослабление зеркального канала — не 
менее 16 06; номинальная выходная мощ- 
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Рис. 58. Внешний вид приемника «Мир». 


ность — 70 мет; диапазон воспроизводимых 
звуковых частот 450—3 000 гц. 

Питание приемника осуществляется либо 
от батареи «Крона», либо от аккумуляторной 
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батареи 7Д-0,1; ток покоя не превышает 8 ма; 
к.п.д. в режиме максимальной выходной 
мощности не менее 35%. 

Размеры приемника 137Ж80Ж39 мм; вес 
не более 400 г. 

Схема. Приемник «Мир» собран по супер- 
гетеродинной схеме на шести транзисторах и 
одном диоде (рис. 59). Ее особенности состоят 
в применении двух независимых друг от друга 
магнитных антенн для длинных и средних 
волн, а также в том, что последовательно с 
первым контуром ФСС включены две катушки 
связи контуров гетеродина. Кроме того, при 
работе в диапазоне средних волн катушка ге- 
теродина длинных волн замыкается нако- 
ротко. 

Конструкция и детали. Корпус приемника 
двухцветный, со съемной задней крышкой. 
Монтаж выполнен печатным способом на пла- 
те из фольгированного гетинакса. На плате 
размещены основные узлы и детали приемни- 
ка как показано на рис. 60. Органы управле- 
ния расположены на верхней и боковых стен- 
ках корпуса приемника. Блок конденсаторов 
переменной емкости с твердым диэлектриком 
и верньерным устройством, аналогичный бло- 
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Рис. 59. Принципиальная схема приемника «Мир» (переключатель диапазонов установлен в положение средних 


волн). 
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кам приемников «Нева» и др. На основании 
блока установлены четыре подстроечных кон- 
денсатора. Магнитные антенны приемника со- 
стоят из ферритовых стержней диаметром 7,8 
и длиной 78 мм, на которых размещены ка- 
тушки Ё:, [2 (на стержне антенны длинных 


Рис. 60. Расположение узлов 
и деталей на монтажной 
плате приемника «Мир». 


волн) и Ёз, [4 (на стержне антенны средних 
волн). Катушки имеют рядовую намотку и на- 
мотаны на бумажных гильзах. 

Катушки фильтров промежуточной часто- 
ты и гетеродина намотаны на двухсекционных 
каркасах, заключенных в броневые сердечни- 
ки СБ-М. Сердечники вклеены в пластмассо- 
вые основания, установленные на плате при- 
емника, и закрыты экранами. Катушка Ё5 на- 
мотана поверх катушки Ё5, а поверх катушки 
[1 намотана катушка [з. Катушка связи Ра! 
намотана поверх катушки Во фильтра проме- 
жуточной частоты. Моточные данные катушек 
приемника приведены в табл. 27. 


Таблица 27 
Данные катушек приемника «Мир» 


Обозначение Марка и диаметр Число Индуктив- 
по схеме провода витков ность, мкгн 
Гл ПЭВ-1; 0,08 305 5 600 
[2 ПэЭЛШоО;0, 1 25 — 
[3 ЛЭ; 5х 0,06 85 450 
Га ПэлЛШоО; 0,1 9 — 

Г. ПЭЛ-1; 0,03 160--5 700 
[5 ПЭЛ-1; 0,15 10 —. 
7 ЛЭ; 5х0,06 95--3 240 
79 ПЭЛ-1; 0,15 7 = 
|. ЛЭ; 5х0,06 78 160 
Г.1о ЛЭ; 5ж0,06 78 160 
та ЛЭ; 5х 0.06 14-64 160 
Гл ЛЭ; 5х0,06 78 160 
[лз ПЭЛ-1; 0,15 50 — 
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Данные контурных катушек и обмоток 
трансформаторов приведены в табл. 27 и 28 
соответственно. 

Таблица 28 
Данные обмоток трансформаторов приемника «Мир» 


Сопротивле- 
Обозна- | 0б- | Марка и диаметр | Число ние постоян- 
чение мотка провода витков ному току, 
по схеме ом 
т ] ПЭЛ-1; 0,06 2500 450+20% 
Ра П | ПЭЛ-1; 0,06 |350--350 [(70--75) + 20% 


450--450 |(32- 38) + 20% 


| ПЭЛ-1; 0,09 
0,23 76-1 1,3+20% 


Гр» И | ПЭЛ-1; 
«СПИДОЛА» 
Приемник обладает высокими электроаку- 


стическими параметрами и эксплуатационны- 
ми удобствами. Он предназначен для приема 
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_ 


Рис. 61. Внешний вид приемника «Спи- 
дола». 


радиостанций в диапазоне длинных, средних 
и коротких волн. Коротковолновый диапазон 
разбит на пять поддиапазонов (четыре растя- 
нутых и один полурастянутый). В длинновол- 
новом и средневолновом диапазонах прием 
радиостанций осуществляется на магнитную 
антенну, а в диапазоне коротких волн — на 
выдвижную телескопическую антенну. 


Чувствительность приемника при приеме 
радиостанций в диапазоне длинных волн не 
хуже 2 мв/м, в диапазоне средних волн не ху- 
же 1,5 мв/м; в диапазонах коротких волн —- 
25 м (11,6—12 Мгц), 31 м (9,4—9,9 Мгц), 41 м 
(7,0—7,4 Мгц), 49 м (5,85—6,3 Мгц) и 51— 
75 м (4,0—5,8 Мгц), при приеме на штыревую 
антенну не хуже 100 мкв; избирательность по 
соседнему — каналу (при расстройке на 
+10 кгц) не менее 32 06; ослабление зеркаль- 
ного канала в диапазоне длинных и средних 
волн — не менее 26 06, в диапазоне коротких 
волн — не менее 12 06; номинальная выход- 
ная мощность 150 мвт; диапазон воспроизво- 
димых звуковых частот 250—3 500 ги. 

Имеется вход для подключения проигрыва- 
теля, причем входное сопротивление УНЧ с 
гнезд звукоснимателя не менее 400 ком; при 
этом чувствительность УНЧ при номинальной 
выходной мощности не менее 0,25 в. 

Питание приемника осуществляется от 
источника постоянного тока напряжением 9 6, 
в качестве которого могут быть использованы 
шесть последовательно соединенных элемен- 
тов «Сатурн» или две последовательно соеди- 
ненные батареи карманного фонаря 3,7 ФМЦ- 
0,5. Потребляемая мощность от источника 
питания в режиме номинальной выходной мощ- 
ности не более 500 мвт. Размеры приемника 
275 Ж197жЖ90 мм; вес без источника пита- 
ния — 2,2 кг. 

Схема. Схема приемника «Спидола» прелд- 
ставляет собой сложный супергетеродин на де- 
сяти транзисторах и двух диодах с гнездами 
для включения проигрывателя и внешнего 
громкоговорителя. 

Преобразователь частоты имеет смеситель 
(транзистор Г!) и отдельный гетеродин (тран- 
зистор Т2). Стабилизация режима работы пре- 
образователя осуществляется с помощью 
транзистора Тз и диода Д|. В нагрузке смеси- 
теля применен четырехконтурный ФСС. Связь 
первого контура ФСС с коллектором транзисто- 
ра Т, автотрансформаторная, а с цепью базы 
транзистора первого каскада УПЧ — транс- 
форматорная. 

Усилитель промежуточной частоты содер- 
жит три каскада, работающих на транзисто- 
рах Т4, ТБ и Тв. Все каскады УПЧ — с резо- 
нансной нагрузкой, первые два имеют нейтра- 
лизацию. 

Детектирование диодное (диод Д2). Посто- 
янная составляющая тока диода используется 
для работы системы АРУ. Регулировкой ох- 
вачен первый каскад УПЧ (транзистор Га). 
Усилитель низкой частоты приемника трех- 
каскадный: первый каскад на транзисторе Т* 
с резисторной нагрузкой; второй каскад на 


транзисторе Тз с трансформаторной нагруз- 
кой. Связь между транзисторами Т7 и Тз не- 
посредственная. Выходной каскад УПЧ на 
транзисторах Гэои Г работает по двухтакт- 
ной схеме. 

Последние два каскада УПЧ охвачены ча- 
стотнозависимой обратной связью. Напряже- 
ние обратной связи снимается с коллектора 
транзистора То и подается на базу транзисто- 
ра Тз. 

Схема имеет следующие особенности. Для 
подавления помехи с частотой, равной про- 
межуточной, в цепь базы транзистора Т! вклю- 
чен последовательный контур (фильтр ПЧ), 
замыкающий все частоты, близкие к промежу- 
точной. 

Принцип работы схемы стабилизации пи- 
тания транзисторов смесителя и гетеродина 
основан на особенности транзисторов, состо- 
ящей в том, что коллекторный ток транзисто- 
ров, работающих в схеме с общим эмиттером, 
при постоянном напряжении на базе остается 
практически постоянным при изменении на- 
пряжения на коллекторе от десятых долей 
вольта до десяти и более вольт. 

В схеме приемника «Спидола» последова- 
тельно в цепи питания транзисторов Т\ и Т2 
включен транзистор Гз, работающий в качест- 
ве стабилизатора питания. При уменьшенин 
напряжения питания от 9 до 5 в, ток транзи- 
сторов Т: и Т> остается практически посто- 
ЯННЫМ. 

Напряжение на базе транзистора Тз стаби- 
лизируется при помощи диода Д.. 

Каждый из каскадов УПЧ содержит оди- 
ночный контур. В первом и втором каскадах 
УПЧ применена нейтрализация внутренней 
обратной связи. 

Для создания необходимых режимов рабо- 
ты транзисторов Тт, Гэи Г используется па- 
дение напряжения на резисторах, включенных 
в эмиттерную цепь транзистора Хе. 

При работе приемника от звукоснимателя 
в тракт УНЧ включается дополнительно тран- 
зистор Гв. Нагрузкой его служит резистор, ко- 
торый в режиме приема входит в состав раз- 
вязывающего АС-фильтра. 

В стационарных условиях к приемнику мо- 
жет быть подключена внешняя акустическая 
система или телефон, при этом внутренний 
громкоговоритель отключается. 

Конструкция и детали. Приемник «Спидо- 
ла» оформлен в виде небольшого пластмассо- 
вого футляра с декоративной решеткой, изго- 
товленной из цветной пластмассы. Внутри 
корпуса имеется пластмассовое шасси, на ко- 
тором установлена плата приемника, громко- 
говоритель, переключатель диапазонов, конден- 
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сатор переменной емкости, ферритовая антен- 
на, телескопическая антенна, регулятор 
громкости и другие узлы (рис. 63, а). В шасси 
приемника слева и справа от монтажной пла- 
ты в карманах устанавливают батареи пи- 
тания. 

Монтажная плата изготовлена из фольги- 
рованного гетинакса, монтаж выполнен печат- 
ным способом. Размещение узлов и деталей 
на плате показано на рис. 63, 6. 

Переключатель диапазонов — барабанный. 
В нем установлены отдельные пластмассовые 
сегменты с входными и гетеродинными катуш- 
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Рис. 62. Принципиальная схема приемника «Спидола» 


ками, подстроечными конденсаторами и кон- 
тактными штырями. 

Катушки барабанного переключателя ко- 
ротковолновых входных и гетеродинных кон- 
туров выполнены на гладких полистироловых 
каркасах, имеющих диаметр 6 и высоту 15 мм. 

Гетеродинные катушки диапазонов длин- 
ных и средних волн намотаны на каркасах с 
секционированной и гладкой частями. В четы- 
рех секциях секционированной части каркаса, 
диаметр которой 4 мм, намотаны контурные 
катушки, а на гладкой части каркаса диамет- 
ром 6,8 мм — катушки связи. 
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(переключатель диапазонов установлен в положение длинных ВОЛН). 
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Рис. 63. Расположение основных блоков и узлов приемника. 


а — на каркасе; б — на платё. 
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Низкочастотные трансформаторы Тр! и 


Тр2 имеют многослойную рядовую намотку с 


прокладками между слоями намотки, которая 
расположена на литом полистироловом кар- 
касе. Сердечники трансформаторов набраны из 
пластин Ш-8, набор 8 мм. 

Катушки фильтров промежуточной часто- 
ты выполнены на каркасах, установленных в 
броневых сердечниках, имеющих наружный 
диаметр 11 мм. Сердечники заключены в алю- 
миниевые экраны сечением 14х14 мм и высо- 
той 26 мм. 

Блок конденсаторов переменной емкости с 
воздушным диэлектриком. 

Данные катушек приведены в табл. 29, а 
трансформаторов — в табл. 30. 


Таблица 29 


Данные катушек приемника «Спидола» 


Обозначение Марка и диаметр Число Индуктив- 
по схеме провода ВИТКОВ ность, мкгн 

[л ПЭЛШоО; 0,18 16 — 
[2 ПЭВ-1; 0,11 190 2460 
Г ПэлШо; 0,18 5 гы 
[4 ЛЭШоО; 10ж0,07 65 289 
[5 ПЭЛШоО; 0,18 10-4 о: 2 
[5 ПЭЛШО; 0,18 3 — 
[: ПЭЛШоО; 0,18 12--5 3,4 
[5 ПЭЛШоО; 0,18 3 

[9 ПЭЛШО; 0,2 7--17,5 6,8 
[ло ПЭЛШоО; 0,18 3 

Гл ПэлШо; 0,1 4--26 11,5 
[12 ПЭЛШО; 0,18 3 — 
[лз ПэЛШоО; 0,1 4--28 13,2 
[ла ПэЭлЛШоО; 0,18 3 

[15 ПэЭлШоО; 0,18 2 — 
[лв ПЭЛШО; 0,18 3--9 1,7 
[л? ПэЭЛШО; 0,18 3 — 
[дз ПэЭЛШоО; 0,18 5--10 2,4 
Глэ ПэЭлЛШоО; 0,18 3 — 
[20 ПэлшШо; 0,1 4--16 4,6 
Гл ПэЭЛШоО; 0,18 3 — 
[22 ПэлшШоО; 0,1 4--21,5 6,2 
[23 ПэЭЛШО; 0,18 3 — 
[24 ПэлшШо; 0,1 420,5 5,9 
[.26 ПЭВ-1; 0.09 15-85 120 
[2 ПЭЛШО; 0,18 15 — 
[23 ПЭВ- 1; 0,09 15 185 450 
[2 ЛЭ; 5х0,06 165 700 
[зо ЛЭШоО; 7х 0,07 | 50 р 115 
[31 ЛЭШо: 7х 0,07 115 
[3 ЛЭШоО; 750,07 И 115 
[33 ЛЭШоО: 7х0,07 67 115 
[34 ПЭэЭЛШО; 0,1 4 Е 
РЕ ЛЭ; 5х0,06 104 290 
[36 ПэЭЛШоО; 0,1 10 — 
[37 ЛЭ; 5ж0,06 104 290 
и пэлшо; 0,1 10 = 
[39 ПЭВ-1; 0,1 104 290 
[.40 ПэЭЛШО; 0,1 104 не 


Таблица 30 
Данные обмоток трансформаторов приемника «Спидола» 


Обозначе- .Ё Марка и диаметр | Число Сопротивление 
ние по > провода витков постоянному 
схеме 5 току, ом 
о 
т | ПЭВ-2; 0,1 2200 205+ 20% 
1 || ПЭВ-2; 0,14 |480--480| (30,534) + 10% 
г Г | ПЭВ-2; 0,18 т, 350 (11-12, 710% 
Р? |П| ПЭВ-2; 0,29 0,64 10% 
«ЭЛЕКТРОН» 


Предназначен для приема радиовещатель- 
ных станций на магнитную антенну в диапазо- 
не длинных и средних волн. 

Чувствительность приемника в диапазоне 
длинных волн не менее 3 мв/м, в диапазоне 
средних волн — 1,5 мв/мМ; избирательность по 
соседнему каналу (при расстройке на 


Рис. 64. Внешний вид приемника «Электрон». 


= 10 кгци) в диапазоне длинных и средних волн 
не менее 20 06; ослабление зеркального кана- 
ла не менее 16 06; номинальная выходная 
мощность 50 мвт; диапазон воспроизводимых 
звуковых частот 450—383 000 гц. 

Питание приемника осуществляется от ба- 
тареи «Крона» или от аккумуляторной бата- 
реи 7Д-0,1; потребление тока в режиме молча- 
ния не превышает 7 ма, а к. п. д. в режиме но- 
минальной выходной мощности не менее 30%. 

Размеры приемника 121Ж77Х 35 мм; вес — 
не более 350 г. 

Схема. Приемник «Электрон» собран по су- 
пергетеродинной схеме на шести транзисторах 
и одном диоде (рис. 65). Преобразователь ча- 
стоты работает на одном транзисторе Т\. Сиг- 
нал промежуточной частоты выделяется с по- 
мощью трехконтурного фильтра сосредоточен- 
ной селекции и усиливается двухкаскадным 
усилителем промежуточной частоты. Первый 
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Рис. 65. Принципиальная схема приемника «Электрон» (переключатель диапазонов установлен в положение еред- 
НИХ ВОЛН). 


каскад УПЧ на транзисторе Т› — апериодиче- 
ский, а второй каскад УПЧ на транзисторе 
Тз — резонансный. 

Детектирование диодное с цепью АРУ. 

Усилитель низкой частоты — двухкаскад- 
ный: в первом трансформаторном каскаде 
УНЧ работает транзистор Г4: оконечный кас- 
кад УНЧ на транзисторах Т5 и Тз работает по 
двухтактной схеме. 

Весь усилитель низкой частоты охвачен от- 
рицательной обратной связью. Напряжение 
обратной связи снимается со вторичной обмот- 
ки трансформатора Тр. и подается в цепь 
эмиттера транзистора Га. 

Схема приемника «Электрон» имеет следу- 
ющие особенности. 

В диапазоне средних волн прием осуществ- 
ляется на магнитную антенну (катушка Ё,), 
а связь ее с базой транзистора Г, — посредст- 
вом катушки 22. В длинноволновом диапазоне 
катушка магнитной антенны подключается к 
части витков катушки 3. При этом база тран- 
зистора Г, оказывается индуктивно связанной 
только с этой катушкой. Первый контур ФСС 
связан с цепью коллектора транзистора Т, с 
помощью емкостного делителя. Коммутация в 
контурах гетеродина выполнена так, что при 


‘зон средних волн 


переходе с диапазона длинных волн на диапа- 
параллельно катушке Ё, 
подключается катушка 25. В резонансном кас- 
каде УПЧ применена нейтрализация. Для со- 
здания смещения рабочей точки транзисторов 
Т5 и Тв выходного каскада УНЧ используется 
ток эмиттера транзистора Т.. Режим тран- 
зисторов Г5 и Тз выходного каскада УНЧ ста- 
билизирован терморезистором. Диод Д,| рабо- 
тает с некоторым начальным смещением. 
Напряжение смещения образуется на рези- 
сторе, включенном в эмиттерной цепи тран- 
зистора Гз, за счет тока эмиттера транзи- 
стора. 

Конструкция и детали. Приемник очень 
портативен. Детали его установлены на печат- 
ной плате из фольгированного гетинакса. 
Громкоговоритель установлен на передней 
стенке пластмассового корпуса, закрытой де- 
коративной металлической сеткой. 

В приемнике применен блок конденсаторов 
переменной емкости с твердым диэлектриком 
и верньерным устройством. Катушки ФИЧ вы- 
полнены на сердечниках СБ-М и заключены в 
металлические экраны. Трансформаторы 
УНЧ — малогабаритные. Переключатель диа- 
пазонов ползункового типа. 
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Катушки Ё! и Г2, расположенные на стерж- 
не антенны, имеют рядовую однослойную на- 
мотку. Катушка [7 намотана поверх катушки 
[5; катушка [4 намотана поверх катушки Ёз. 

Сердечники трансформаторов собраны из 
пермаллоевых пластин Ш-3, набор 6 мм. Пер- 
вичная обмотка трансформатора Тр› намота- 
на в два провода. Данные катушек приведены 
в табл. 31, а трансформаторов — в табл. 32. 


Таблица 31 


Данные катушек приемника «Электрон» 


Обозначе- Число Индук- 
ние по Марка и диаметр провода витков ТИВНОСТЬ, 
схеме мкгн 

[а ЛЭШО; 7х0, 07 60 375 
[2 ПЭЛ-1; 0,12 8 — 
[3 ПЭЛ-1, 0,1; ПЭЛ-1;0,06 | 98-380 7 500 
Га ПЭЛ-1; 0,06 30 — 
[5 ЛЭ; 7х0,06 105 319 
[в ПЭЛ-1; 0,1 150 600 
Г: ПЭЛ-1; 0,1 3-5 — 
[3 ЛЭ; 7ж0,06 96 235 
[9 ЛЭ; 7х0,06 96 235 
Гло ЛЭ; 7жо0,06 10--86 235 
[ла ПЭЛ-1; 0,1 120 410 
[лз ПЭЛ-1; 0,1 70 — 
Таблица 32 
Данные обмоток трансформаторов 
приемника «Электрон» 

Обозначе-| Обмот-| Марка и диаметр Число |Сопротивление 
ние по ка провода витков постоянному 
схеме току, ом 

т 1 ПЭЛ-1; 0,06 2400 370--20% 

Р1 И ПЭЛ-1; 0,06 |700--700| 280-Е20% 

т | ПЭЛ-1; 0,1 500--500| 55-20% 

р И | ПЭЛ-1; 0,25 71 1+20% 
«СОКОЛ» 


Это современный радиовещательный пере- 
носный приемник, позволяющий принимать 
радиостанции в диапазоне длинных и средних 
ВОЛН. 

При приеме на магнитную антенну его чув- 
ствительность в диапазоне длинных волн не 
хуже 3 мв/м, в диапазоне средних волн — 
|] мв/м; избирательность по соседнему каналу 
(при расстройке на +10 кги) в диапазоне 
длинных волн не менее 20 06, в диапазоне 
средних волн — не менее 16 06; ослабление 
зеркального канала в диапазоне длинных волн 
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не менее 16 06, в диапазоне средних волн — 
не менее 20 06; номинальная выходная мощ- 
ность 100 мет; диапазон воспроизводимых ча- 
стот 450—3 000 гц. 

Питание приемника может осуществляться 
от батареи «Крона» или от аккумуляторной 
батареи 7Д-0,1; ток в режиме молчания не 
превышает 6 ма, а к. п. д. в режиме номиналь- 
ной выходной мощности, не менее 35%. 


Рис. 66. Внешний вид приемника «Сокол». 


Размеры приемника 152Ж90Ж36 мм; вес 
350 г. 

Схема. Супергетеродин собран на семи 
транзисторах и одном диоде. Преобразователь 
частоты на одном транзисторе ТГ, (рис. 67). 

Входная цепь этого приемника несколько 
отличается от предыдущих тем, что катушка 
[з контура диапазона длинных волн и катуш- 
ка связи 2. намотаны не на ферритовом стер- 
жне магнитной антенны, а установлены от- 
дельно и в диапазоне длинных волн катушка 
[з магнитной антенны подключается к части 
витков катушки [.4. 

Режимы транзисторов всех каскадов жест- 
ко стабилизированы. В выходном каскаде 
УНЧ применена температурная стабилизация 
при помощи терморезистора. 

Конструкция и детали. Приемник «Сокол» 
оформлен в небольшом пластмассовом футля- 
ре, изготовленном из` цветной небьющейся 
пластмассы. На монтажной плате из фольги- 
рованного гетинакса расположены транзисто- 
ры и другие детали приемника (рис. 68). 

Ручки настройки и регулятора громкости 
с выключателем питания выступают из проре- 
зей на правой стенке приемника, а ручка пере- 
ключателя диапазонов выведена на заднюю 
стенку корпуса. Кроме того, на боковых стен- 
ках приемника расположены гнезда для под- 
соединения наружной антенны и телефона. 

В приемнике применен блок конденсато- 
ров переменной емкости с твердым диэлект- 
риком. 
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Рис. 67. Принципиальная схема приемника «Сокол» (переключатель диапазонов установлен в положение средних 


ВОЛН). 
Катушки магнитной антенны расположены Таблица 33 
на ферритовом сердечнике прямоугольного се- Данные катушек приемника «Сокол» 


чения, изготовленного из феррита марки 


Ф-600. Катушка Ё, имеет секционированную Обозначе-| Марка и диаметр |. к, | Инлуктив- 
намотку. Катушки фильтров промежуточной схеме т Ее. 
[1 ЛЭШО; 10х0,07 64 400 
[2 ПэлЛШо; 0,12 5 — 
Г» ПЭВ-1; 0,06 549,5 9000 
[4 ПЭВ-1; 0,08 32 — 
[5 ЛЭ; 5х0,66 150,5 630 
[6 ПЭВ-1; 0,15 2,5--5,5 — 
[1 ЛЭ; 5х0,05 93 240 
[3 ПЭВ-1; 0,15 2,55 — 
Го ПЭВ-1; 0,08 20 ое 
[10 ЛЭ; о 96 260 
'й ЛЭ; эхо; 96,5 260 
Рис. 68. Расположение узлов и дета- Е. ЛЭ:; 5х0, 6 96 260 
лей на монтажной плате приемника Гы ПЭВ-1; 0,08 110--50,5 799 
«Сокол». Раз ПЭВ-1; 0,08 110 ри 
Таблица 34 


частоты и гетеродинов заключены в броневые Данные обмоток трансформаторов приемника «Сокол» 


сердечники и закрыты экранами; катушка /.. | 

намотана поверх катушки Г, я В 

поверх [5, Г поверх [Ёл, [ло поверх [9 и [Гл - 

поверх - г | ПЭВ-1; 0,06 | 2500 | 6,0--20% 
Трансформаторы низкой частоты изготов- Гр: И ПЭВ-1: 0.06 |350--350 ее 

лены на сердечниках Ш-3Ж6, выполненных из 

пермаллоя. Данные катушек приемника при- 

ведены в табл. 33, а трансформаторов — в Тр т а: и о. 0,55-20% 


табл. 34. 
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«ТОПАЗ-2» 


Этот приемник по своему назначению, об- 
ласти применения, типу применяемых транзи- 
сторов, электрическим показателям, принци- 
пиальной схеме, расположению деталей на 
плате и режиму работы транзисторов анало- 
гичен приемнику «Сокол». 


КЗ АМИ |: = 


Рис. 69. Внешний вид приемника «Топаз-2». 


Внешний вид приемника приведен на 
рис. 69. Данные катушек и трансформаторов — 
в табл. З5 и 36. 

Таблица 35 


Данные катушек приемника «Топаз-2» 


Обозначе- Марка и диаметр Число Индуктив- 
ние по провода ВИТКОВ ность, мкгн 
схеме 

[1 ЛЭШоО; 100,07 64 370 
[5 ПЭЛШоО; 0,12 5 — 
[3 ПЭЛ- 1; 0,08 и 517 — 
ПЭЛ-1; 0,1 
[а ПЭЛ-1; 0,06 30 — 
[. | ЛЭ;5х0,06 141 500 
1% ПЭЛ-1; 0,14 2,5-5,5 — 
Ел ЛЭ; 5х0,06 93 240 
[3 ПЭЛ-1; 0,14 2--4,5 — 
[9 ПЭЛ-1; 0,08 20 — 
[10 ЛЭ; 6х 0,05 99 240 
Гл ЛЭ; 6х0,05 99 240 
[1 ЛЭ; 6х0,05 10--89 240 
[лз ПЭЛ-1; 0,08 50--119 690 
Гла ПЭЛ-1; 0,08 110 — 
Таблица 36 

Данные обмоток трансформаторов приемника «Топаз-2» 

Обозначе- | Об- Марка и диаметр Число |Сопротивление 
ВЕ По мотка провода витков ПостоанномУ 
схеме току, ом 

т | ПЭЛ-1; 0,06 2 700 450--20%, 

р! И ПЭЛ-2; 0,06 |350--350| 1504-20% 

Т | ПЭЛ-1; 0,09 |459--450| 60--20% 

р: Ц ПЭЛ-1; 0,23 102 | 1,44-20% 
«СИГНАЛ» 


Приемник с хорошими параметрами и не- 
большими габаритами благодаря применению 
современных малогабаритных узлов и деталей. 
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Особенность его состоит в том, что он может 
снабжаться специальными часами, которые 
автоматически включают его в заранее уста- 
новленное время. 

Рассчитан он на прием радиостанций в 
диапазоне длинных и средних волн; чувстви- 
тельность при приеме на магнитную антенну 
в диапазоне длинных волн не хуже 1,5 мв/м, 
в диапазоне средних волн — 1,0 мв/м; избира- 
тельность по соседнему каналу (при расстрой- 
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Рис. 70. Внешний вид приемника «Сигнал». 


ке на +10 кгц) в диапазоне длинных волн не 
хуже 20 06, в диапазоне средних волн — 16 06; 
ослабление зеркального канала в диапазоне 
длинных волн не менее 20 06, в диапазоне 
средних волн — 16 06; номинальная выходная 
мощность 60 мет; диапазон воспроизводимых 
звуковых частот 450—3 000 гц. 

Питание приемника осуществляется от 
гальванической батареи «Крона»; ток покоя 
не превышает 5 ма, а к. п. д. в режиме мак- 
симальной выходной мощности не менее 35%. 
При средней громкости приема срок службы 
батареи «Крона» составляет примерно 20 ч. 
Размеры приемника 113Х75Ж31 мм; вес с ба- 
тареей и футляром для переноски — 370 г. 

Схема. Приемник собран по супергетеро- 
динной схеме на семи транзисторах и одном 
диоде (рис. 71). Некоторые незначительные 
особенности ее состоят в следующем. 

Несколько необычная схема подключения 
транзистора Г, к входному контуру. Связь 
транзистора Г, с входным контуром — индук- 
тивно-емкостная (катушка ЁГз и конденсатор 
1 000 пф в диапазоне средних волн и 2 000 пф 
в Диапазоне длинных волн). Включение пер- 
вого контура ФСС в цепь коллектора транзи- 
стора производится через емкостный дели- 
тель. Применена нейтрализация во втором 
каскаде УПЧ. Ток эмиттера транзистора ТЪ, 
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Рис. 71. Принципиальная схема приемника «Сигнал» (переключатель диапазонов установлен в Положение средних 


ВОЛН). 


работающего во втором каскаде УПЧ, исполь- 
зуется для создания напряжения смещения 
диода Д: (для уменьшения искажении, вноси- 
мых диодом детектора). 

Для создания смещения рабочей точки 
транзисторов Ть и Т? использован ток эмитте- 


ра транзистора Т5. 


Рис. 72. Расположение узлов и дета- 
лей на монтажной плате приемника 
«Сигнал». 


ПНрименена температурная стабилизация 
режима транзисторов выходного каскада УНЧ 
при помощи терморезистора. 

Конструкция и детали. Все элементы схе- 
мы, кроме громкоговорителя и источника пи- 
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тания, установлены на монтажной плате из 
фольгированного гетинакса. Плата установле- 
на в корпусе так, что при снятии задней крыш- 
ки корпуса открывается доступ к деталям 
приемника. В связи с таким конструктивным 
решением приемника движок переключателя 
диапазонов выведен на задней стенке, в кото- 
рой имеется специальный вырез. Ручки на- 
стройки и регулировки громкости выведены 
через вырезы в боковых стенках корпуса. Сам 
корпус со съемной задней крышкой изготов- 
лен из цветной пластмассы. В нем имеется от- 
сек для источника питания, закрывающийся 
крышкой. Е 

В приемнике применен блок конденсаторов 
переменной емкости с твердым диэлектриком 
из фторопласта. Магнитная антенна состоит 
из ферритового стержня и катушек входного 
контура, размещенных на нем. Катушка [2 
имеет секционированную намотку внавал. Ка- 
тушки фильтров промежуточной частоты при- 
емника — малогабаритные, состоящие из кар- 
каса с намоткой, помещенного в малогабарит- 
ный ферритовый сердечник. Катушки с 
сердечниками закрыты экранами. Для конст- 
рукции высокочастотных катушек характерно 
то, что катушка Ё5 намотана поверх катушки 
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[4, [1 поверх Г, а [12 поверх Ё1:. Данные ка- 
тушек приведены в табл. 37, а трансформато- 
ров в табл. 38. 


Таблица 37 
Данные катушек приемника «Сигнал» 
Обозна- Марка и диаметр Число Индуктив- 
чение по провода ВИТКОВ ность, мкгн 
схеме 
[1 ЛЭШоО; 10х 0,05 75 400 
[о ПЭВ-2; 0,09 50Ж5 6 000 
[3 ПэЭЛШоО; 0,12 4 а 
[4 ПЭВ-2; 0,09 85 170 
[5 ПЭВ-2; 0,09 5-3 — 
[8 ПЭВ-2; 0,09 175 630 
Е ПЭВ-2; 0,09 6-3 — 
[8 ПЭВ-2; 0,09 96 240 
[9 ПЭВ-2; 0,09 96 240 
[ло ПЭВ-2; 0,09 84-12 240 
[11 ПЭВ-2; 0,09 48-48 240 
[12 ПЭВ-2; 0,09 96 — 
Др ПЭВ-2; 0,06 800 >35 мгн 
Таблица 38 
Данные обмоток трансформаторов приемника «Сигнал» 
Обозна- Об- Марка и диаметр 
чение по мотка провода Число витков 
схеме 
т | ПЭВ-2; 0,06 2700 
р: Н ПЭВ-2; 0,06 350--350 
Т | ПЭВ-2; 0,08 500--500 
Р? И ПЭЗ-2; 0,2 108 


Трансформаторы Гр! и Гро выполнены на 
сердечниках из пермаллоя Ш-3, набор 6 мм. 

Особенность приемника «Сигнал» состоит 
в том, что в нем могут быть установлены часы 
196-4С, при помощи которых при желании 
приемник автоматически включается в зара- 
нее установленное время. Часы имеют специ- 
альный переключатель на два положения: Ч 
и Р. При установке часов в положение Ч при- 
емник включается автоматически при помощи 
часов, а в положении Р приемник включают 
вручную. После автоматического включения 
приемник работает только 30 мин, а затем, то- 
же автоматически, выключается, оберегая ба- 
тарею от полного разряда. При необходимо- 
сти более продолжительной работы приемни- 
ка следует переключатель часов установить 
в положение Р. 


«ЮПИТЕР» 


Малогабаритный приемник (рис. 73) вы- 
пускается рядом предприятий в различных 
внешних оформлениях. [о своим электроаку- 
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стическим параметрам приемники «Юпитер» 
и «Сигнал» аналогичны, так как их схемы име- 
ют лишь некоторые непринципиальные отли- 
чия. Приемник «Юпитер» имеет размеры 113 Ж 
х 70х33 мм; вес 320 г. 


Рис. 73. Внешний вид приемника «Юпитер». 


Схема. Принципиальная схема приемника 
приведена на рис 74. На рис. 75 показано раз- 
мещение основных узлов на монтажной плате 
приемника, а моточные данные катушек и 
трансформаторов приведены в табл. 39 и 40. 


р Таблица 39 
Данные катушек приемника «Юпитер» 
Об - : 
и, т Число витков ан 
схеме 
[1 ЛЭШоО; 19х0,07 78 420 
[2 ПЭВТЛ-1; 0,09 48Ж5 5 400 
[3 ПэЭлШоО; 0,12 4 Е: 
[а ПЭВТЛ-1; 0,09 6--4 — 
[5 То же 200 830 
[в › у» 5-3 — 
[1 » » 100 240 
[3 » » 96 240 
[9 » » 96 240 
[ло » 84-- 12 240 
Гл » » 48--48 240 
[да » » 96 — 
Др: | ПЭЛ-1; 0,05 800 > 35 мен 
Таблица 40 
Данные обмоток трансформаторов приемника «Юпитер» 
а Обмотка и Число витков 
т | ПЭВТЛ-1; 0,08 2700 
71 И ПЭВТЛ-1; 0,08 | 350--350 
Т | ПЭВТЛ-1; 0,08| 513-513 
р И ПЭВТЛ-1: 0,23 108 
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Рис. 74. Принципиальная схема приемника «Юпитер» (переключатель диапазонов установлен в положение средних 
ВОЛН). 


Рис. 75. Расположение узлов 
и деталей на монтажной плате 
приемника «Юпитер». 


«НЕЙВА» 


По назначению, электрическим парамет- 
рам, принципиальной схеме, конструкции и 
типу применяемого источника питания этот 


приемник аналогичен приемнику «Юпитер», 
отличаясь от последнего лучшим внешним 
оформлением, характерными особенностями 


которого является наличие горизонтальных 
шкал, раздельных для каждого диапазона и 
тросикового привода стрелок (указателей 
настройки). 
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Рис. 76. Внешний вид приемника 
«Космос». 
Габариты приемника 113Ж75Ж30,5 мм, 
вес 300 г. 
«КОСМОС» 


Это миниатюрный карманный радиоприем- 
ник (рис. 76). Он предназначен для приема 
передач радиостанций на телефон и громко- 
говоритель. Приемник выпускается в двух ва- 
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Рис. 77. Принципиальная схема приемника «Космос». 


риантах: для приема радиостанций только 
длинноволнового (150—408 кгци) диапазона 
или для приема радиостанций только средне- 
волнового (525—1 605 кгици) диапазона. Прием 
радиостанций осуществляется на внутреннюю 
магнитную антенну. 

Чувствительность приемника в диапазоне 
длинных и средних волн не менее 8 мв/м; из- 
бирательность по соседнему каналу (при рас- 
стройке на 10 кги), а также ослабление зер- 
кального канала не менее 14 06; номинальная 
выходная мощность 15 мет; полоса воспроиз- 
водимых звуковых частот 700—3 000 гц. 

Питается приемник от двух последователь- 


02 


1 


но соединенных аккумуляторов Д-0,1 напря- 
жением 2,5 в; ток покоя не превышает 10 ма. 
Размеры приемника 70Ж60Ж28 мм; вес 150 г. 

Схема. Приемник собран по супергетеро- 
динной схеме на семи транзисторах и одном 
диоде. В ней применены только два типа тран- 
зисторов: высокочастотные [1402 (смеситель 
и два УПЧ) и низкочастотные [15Д (во всех 
каскадах УНЧ). 

Схема схожа со всеми ранее описанными 
и отличается тем, что рассчитана только на 
один диапазон, а УНЧ приемника рассчитан 
на меньшую выходную мощность (из-за мало- 
го напряжения питания). 


Для компенсации избыточного положитель- 
ного напряжения смещения диода Д;, нижний 
(по схеме) конец катушки [э подключен к 
эмиттеру транзистора Тз, благодаря чему от- 
рицательное напряжение, выделяющееся на 
резисторе, включенном в эмиттер транзистора 
Гз, попадает на диод, компенсируя положи- 
тельное напряжение. 

Ниже приведены значения емкости конден- 
саторов С!-—Сз и сопротивление резистора К! 
для диапазонов длинных и средних волн. 


Диапазон ДВ СВ 
© 82 пф 150 иф 
Со 20 п би 
Сз 10 п 3,9 пф 
К! 620 ом 470 ом 


Конструкция и детали. Приемник оформ- 
лен в виде изящной коробочки квадратной 
формы. Корпус изготовлен из цветной пласт- 
массы, он состоит из двух частей, в одной из 
которых размещены два дисковых аккумуля- 
тора, а в другой, большей части установлен 
громкоговоритель и монтажная плата. 

Все детали установлены на гетинаксовой 
плате. 

Размещение основных узлов на монтажной 
плате приемника показано на рис. 18. 


Рис. 78. Расположение узлов 
и деталей на монтажной 
плате приемника «Космос». 


При конструировании приемника приняты 
меры, направленные на уменьшение его габа- 
ритов. Кроме схемных упрощений, преследую- 
щих эту цель, в приемнике применен малога- 
баритный блок конденсаторов переменной ем- 
кости без верньерного устройства; в усилите- 
ле низкой частоты применены транзисторы 
П5Д с невысокими параметрами, но отличаю- 
щиеся малым диаметром корпуса. Кроме то- 
го, применены трансформаторы низкой часто- 
ты очень малых размеров. Сердечники этих 


трансформаторов стержневого типа сечением 
41,5 мм. 

Катушка Ё, магнитной антенны имеет мно- 
гослойную намотку внавал, а катушка [2 — 
рядовую однослойную намотку. Размещены 
они на ферритовом стержне с габаритами ЗХ 
Ж11жЖ55 мм. 

В табл. 41 приведены данные катушек при- 
емника, причем катушки Дл, [.2, [зи [4 в ДЛИН- 
новолновом и средневолновом вариантах при- 
емников имеют различные данные. Верхние 
строки таблицы данных этих катушек соответ- 
ствуют средневолновому варианту приемни- 
ка, а ннжние — длинноволновому. 


Таблица 41 
Данные катушек приемника «Космос» 


Обозначе- Марка и диаметр Число Индуктив- 
НИЯ ПО провода витков ность, мкен 
схеме 
[л ЛЭШО; 150,05 120 650 
ПЭВ-1; 0,1 385 6 500 
[5 ПЭВ-1; 0,15 6 р 
ПЭВ-1; 0,1 25 — 
[3 ЛЭ; 5х0,06 1 330 
ЛЭ; 5х0,06 165 760 
79 ПЭВ-1; 0,15 21-5 — 
ПЭВ-1; 0,15 2-5 — 
[5 ПЭВ-1; 0,08 20 — 
[5 ЛЭ; 5х0,06 96 234 
Г. ЛЭ; 5х0,06 10-86 234 
[3 ПЭЛ-1; 0,1 65--65 480 
[9 ПЭЛ-1; 0,1 100 — 


Данные обмоток трансформаторов приве- 
дены в табл. 42. 


о Таблица 42 
Данные обмоток трансформаторов приемника «Космос» 
Обозна- Об- Марка и диаметр Число Индук- 
чение по мотка провода витков тивностЬ, 
схеме ен 
т | ПЭЛ-1; 0,05 1000 0,5 
ы п ПЭЛ-1; 0,06 — |350--350| 02 
| ПЭЛ-1; 0,08 250--250 0, 12 
Тр» . 
П ПЭЛ-1; 0,2 80 — 


«АЛМАЗ-Т7» 


Приемник «Алмаз-Т7» (рис. 79) отличается 
от приемника «Космос» еще меньшими разме: 
рами. Он выпускается также в двух вариантах: 
для приема радиостанций длинноволнового 
диапазона или для приема радиостанций сред- 
неволнового диапазона. 


03. 


Чувствительность приемника длинноволно- 
вого диапазона не хуже 10 мв/м, средневолно- 
вого диапазона — 8 мв/м; избирательность по 


(при 


соседнему каналу расстройке на 


Рис. 79. Внешний вид приемника 


«Алмаз-Т7». 


+10 кгц) не менее 14 96; ослабление зеркаль- 
ного канала — 16 06; номинальная выходная 
мощность 25 мвт; диапазон воспроизводимых 
звуковых частот 700—3 000 гц. 

Питание приемника осуществляется от че- 
тырех аккумуляторов Д-0,06, включенных дву- 
мя группами параллельно. Каждая группа со- 
держит по два последовательно соединенных 
аккумулятора. Ток, потребляемый приемником 
в режиме покоя, не превышает 15 ма. 

Размеры приемника 53Ж45Ж293 мл; 
90 г. 

Схема. 
родинной схеме на семи транзисторах 
ном диоде (рис. 80). 


вес 


Приемник собран по супергете- 
и од- 


Ге Ч“ м 15к | ] ЭЗю 


Рис. 80. Принципиальная 
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схема Приемника 


Ее особенности состоят в том, что в преоб- 
разователе частоты катушки связи с входным 
контуром и контуром гетеродина включены 
последовательно. Кроме того, применен гром- 
коговоритель 0,025ГД-2, звуковая катушка ко- 
торого (сопротивлением 50 ом) имеет средний 
вывод. Благодаря применению такого громко- 
говорителя двухтактный выходной каскад 
УНЧ оказалось возможным построить по бес- 
трансформаторной схеме. 

В таблице приведены значения. конденса- 
торов С,—Сз и резистора К, для вариантов 
приемника с диапазоном длинных либо сред- 
НИХ ВОЛН. 


Диапазон 
С: 10 пф 6 пф 
С. 27 п == 
Сз 82 пф 150 иф 
К: 360 ом 620 ом 


Конструкция и детали. Приемник «Ал- 
маз-Г7» оформлен в изящном цветном пласт- 
массовом корпусе, на передней стороне кото- 
рого установлена пластмассовая решетка, за- 
крывающая громкоговоритель. Органы управ- 
ления приемником расположены на боковой 
стенке корпуса. Монтаж приемника выполнен 
печатным методом. Расположение основных 
узлов и деталей на монтажной плате показан 
на рис. 81. В приемнике применен малога- 
баритный блок конденсаторов переменной ем- 
кости с твердым диэлектриком. Трансформа- 
тор Тр, имеет сердечник стержневого типа. 
Имеется возможность подключать малога- 
баритный телефон ТМ-2М, однако он при- 
соединяется не к выходному каскаду УНЧ, 
а к первичной обмотке трансформатора Тру, 
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«Алмаз-Т7». 


Рис. 81. Расположение узлов 
и деталей на монтажной плате 
приемника «Алмаз-Т7». 


включенной в Цепь коллектора транзистора Тъ 
предоконечного каскада УНЧ. 


«КОСМОНАВТ» 


Приемник, отличающийся своим оригиналь- 
ным внешним видом (рис. 82), представляет 
собой аппарат настольно-переносного типа, 
предназначенный для работы как в стационар- 
ных, так и в походных условиях. Он позволя- 


-408 


в. 1422 т. ов &8 |1 0422 


средних волн — 2 мв/м; 
соседнему 


ет принимать радиостанции 

длинных и средних волн. 
Чувствительность приемника в диапазоне 

длинных волн составляет 3 мв/м, в диапазоне 


в Диапазонах 


Рис. 82. Внешний вид приемника «Космонавт». 


избирательность по 
каналу (при  расстройке на 
-=10 кгц) не хуже 20 06; ослабление зеркаль- 


ного канала не менее 26 06; номинальная вы- 
ходная мощность 150 мат; полоса воспроизво- 
димых звуковых частот 300—3 500 гц. 


Питается приемник от трех гальваниче- 
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Рис. 83. Принципиальная схема приемника «Космонавт» (переключатель диапазонов установлен в положение длин- 
НЫХ ВОЛН). 
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ских элементов «Сатурн» или «Марс», соеди- 
ненных последовательно (4,5 в). Ток, потреб- 
ляемый приемником в режиме молчания, не 
более 14 ма, в режиме номинальной выходной 
мощности — 95 ма. Чувствительность прием- 
ника сохраняется при снижении напряжения 
источника питания до 3,9 в, а работоспособ- 
ность приемника сохраняется при снижении 
напряжения питания до 2,8 в. Одного комп- 
лекта элементов «Сатурн» достаточно для ра- 
боты приемника при средней громкости при- 
мерно на 200 ч, а комплекта элементов 
«Марс» — примерно на 400 ч. Размеры при- 
емника 224х168 Ж68 мм; вес приемника с ис- 
точником питания — не более 1,7 кг. 

Схема приемника, приведенная на рис. 83, 
имеет следующие особенности. 

Связь транзистора Т! со входным контуром 
емкостная. Емкость конденсатора связи в Диа- 
пазонах ДВ и СВ неизменна. Имеется аперио- 
дический каскад УВЧ. Система АРУ в прием- 
нике действует на УВЧ и первый каскад УПЧ. 
Детектор работает на относительно высоко- 
омную нагрузку, так как УНЧ имеет сравни- 
тельно большое входное сопротивление. Для 
температурной стабилизации режима транзи- 
сторов выходного каскада УНЧ применен тер- 
морезистор. 


Рис. 
монтажной плате приемника «Космонавт». 


84. Расположение узлов и деталей на 


Конструкция и детали. Приемник «Космо- 
навт» выполнен в цветном пластмассовом кор- 
пусе, состоящем из двух частей, в котором 
расположена монтажная плата с деталями и 
громкоговоритель. В специальном отсеке, за- 
крываемом крышкой, установлены источники 
питания. На нижней стенке корпуса располо- 
жено гнездо для подключения малогабарит- 
ного телефона ТМ-2М, а на правой боковой 
стенке — гнезда для подключения антенны. 

Особенность конструкции приемника за- 
ключается в том, что он приспособлен для ра- 
боты как в стационарных, так и в походных 


условиях. В походе приемник переносят в спе- 
циальном футляре, а в стационарных услови- 
ях он устанавливается на ножку-подставку, 
которую привинчивают к его корпусу. 

Расположение основных узлов и деталей 
на монтажной плате приведено на рис. 84. 
В приемнике применен конденсатор перемен- 
ной емкости КПЕ-5 с твердым диэлектриком 
с тросовым верньером. Катушки Ё[, и [2 рас- 
положены на стержне магнитной антенны, ка- 
тушка [; имеет рядовую намотку, а катушка 
[2 — многослойную секционированную. Ка- 
тушки ФПЧ выполнены на секционированных 
каркасах, помещенных в броневые сердечни- 
ки СБ-М. Гетеродинные катушки намотаны на 
секционированных полистироловых каркасах. 
Трансформаторы Тр! и Тр2 имеют сердечники 
из пластин Ш 6,4; набор 12 мм. 

Моточные данные катушек приемника при- 
ведены в табл. 43, а трансформаторов — в 
табл. 44. 


Таблица 43 
Данные катушек приемника «Космонавт» 
Обозна- | Марка Число | Обозна-| Марка Число 
чение по |и диаметр | витков ||Чение по | и диаметр | витков 
схеме провода схеме провода 
[1 ЛЭШО; 78 [7 ЛЭ; 57 
10х0,07 5х0, 06 
[2 ПэЭЛШоОя 272 [3 ЛЭ; 57 
0,1 5х0,06 
[3 ЛЭ; 160 [9 ЛЭ; 14--43 
30,06 5Ж0,06 
[4 ПЭЛШО; 5-7 [ло ЛЭ; 57 
0,1 5х0, 06 
[5 ЛЭ; 268 Гл1 ПЭВ-1; 81 
3х0, 06 0,1 
[3 ПЭЛШО;| 5-7 
0,1 
Таблица 44 
Данные обмоток трансформаторов 
приемника «Космонавт» 
и Обмотка лы Число витков 
> | | `ПЭВ-1; 0,15 800 
й | И ПЭВ-1;0,18 | 200-200 
т | ПЭВ-1; 0,27 120-120 
ее И ПЭВ-1; 0,44 | 6044 


НАСТОЛЬНЫЕ ПРИЕМНИКИ И РАДИОЛЫ 


«МИНСК» 


Этот приемник (рис. 85) является первым 
в стране транзисторным приемником настоль- 
ного типа, производство которого было серий- 
ным. Он рассчитан на прием радиостанций в 
диапазоне длинных и средних волн. 

При приеме на внутреннюю магнитную ан- 
тенну чувствительность приемника в диапазо- 
не длинных волн не хуже 2,5 мв/м, в диапазо- 
не средних волн — 1,2 мв/м, а при работе с на- 
ружной антенной его чувствительность не ху- 
же 200 мкв в диапазоне длинных волн и 
100 мкв в диапазоне средних волн; избира- 
тельность по соседнему каналу (при расстрой- 
ке на =10 кгц) в диапазоне длинных волн не 
хуже 20 06, в диапазоне средних волн — не 
хуже 16 06; ослабление зеркального канала 
не менее 16 06 в диапазоне длинных волн и 
20 06 в диапазоне средних волн; номинальная 
выходная мощность 150 мат; диапазон вос- 
производимых звуковых частот 200—3 000 гц. 

Приемник выпускался в двух вариантах: с 
питанием только от батарей напряжением 9 в 
и с питанием как от батарей, так и от сети 
переменного тока напряжением 127 или 220 в. 
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Рис. 85. Внешний вид приемника «Минск». 


В качестве источника батарейного питания мо- 
гут применяться шесть элементов «Сатурн» 
или «Сириус», соединенных последовательно. 
Приемник может работать и от других источ- 
ников питания напряжением 9 в, помещенных 
вне приемника. Ток, потребляемый приемни- 
ком в режиме покоя, не превышает 12 ма, а 
к.п.д. в режиме номинальной выходной мощ- 
ности не менее 40$. Размеры приемника 
325х240 Ж 170 мм; вес 4,5 кг. 

Схема. Приемник собран по обычной су- 
пергетеродинной схеме на семи транзисторах. 
Преобразователь на одном транзисторе, два 
каскада УПЧ, диодный детектор и три каска- 
да усиления низкой частоты (рис. 86). 

Применение внутриемкостной связи антен- 
ны с входным контуром позволяет добиться 
постоянства коэффициента передачи по диа- 
пазону и уменьшает влияние разброса пара- 
метров наружных антенн на настройку вход- 
ного контура. 

Коммутация элементов гетеродина не сов- 
сем обычна. 

Катушка [7 работает на длинных волнах. 
При переходе на средние волны параллельно 
этой катушке включается катушка [5, одно- 
временно параллельно конденсатору настрой- 
ки подключается еще один конденсатор. В ре- 
зультате коммутация в цепях  гетеродина 
упростилась. 


Кроме обычной системы АРУ, применена 
еще одна система, состоящая из диода Д, с 
фильтрующей ячейкой, соединяющая коллек- 
тор транзистора Т› с контуром, входящим в 
ФСС. При приеме слабых сигналов диод Д! 
практически не оказывает никакого влияния 
на схему, так как он заперт. При приеме же 
сильных сигналов из-за действия обычной си- 
стемы АРУ ток транзистора Т› уменьшается. 
а поэтому уменьшается и падение напря- 
жения на резисторе коллекторной на- 
грузки транзистора Т2. Это приводит к тому, 
что диод Д, отпирается и шунтирует 
контур. 
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Рис. 86. Принципиальная схема приемника «Минск» (переключатель диапазонов установлен в положение средних 


ВОЛН). 


В усилителе низкой частоты, кроме основ- 
ной обратной связи (со вторичной обмотки вы- 
ходного трансформатора в цепь эмиттера 


Рис. 87. Расположение узлов и деталей на 
шасси приемника «Минск». 


транзистора Г4), имеются еще частотнозависи- 
мые обратные связи. Напряжение этих обрат- 
ных связей подается на базу транзистора Т5 че- 
рез конденсаторы. 
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Конструкция и детали. Монтаж приемни- 
ка «Минск» выполнен на двух гетинаксовых 
платах. На одной из них установлены магнит- 
ная антенна, блок конденсаторов переменной 
емкости, кнопочный переключатель, контуры 
ФСС, колодка для подключения антенны и за- 
земления, катушки гетеродина длинных и 
средних волн и транзистор Т, (рис. 87). Мон- 
таж этой платы осуществлен навесным спосо- 
бом. На другой плате расположены транзисто- 
ры Т2— Ту, последний (детекторный) ФПЧ и 
трансформаторы Тр!, Тр. Монтаж деталей 
этой платы выполнен печатным способом. Обе 
платы закреплены на металлической раме с 
подшкальником, прикрепленной к Ффутляру 
приемника. 

Блок конденсаторов переменной емкости — 
с воздушным диэлектриком и комбинирован- 
ным, шестеренчато-тросиковым верньером. 

Катушки магнитной антенны намотаны на 
гильзах, склеенных из кабельной бумаги. Фер- 


ритовый стержень материала Ф-600 имеет 
длину 160, диаметр 7,8 мм. Все катушки фер- 
ритовой антенны ([,/—[5) имеют однослой- 
ную рядовую намотку. 

Катушки ФСС и [112,13 заключены в броне- 
вые сердечники типа СБ-М из феррита Ф-600 
и закрыты сверху квадратными алюминиевы- 
ми экранами. Катушка [13 намотана поверх 
[12. Катушки гетеродинов намотаны на стан- 
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Рис. 88. Схема выпрямителя приемника 


«Минск». 


дартных четырехсекционных полистироловых 
каркасах, причем катушка [3 намотана поверх 
7. 

Трансформаторы Гр! и Грэ имеют рядовую 
бескаркасную намотку. Их сердечники выпол- 
нены из пластин Ш-12, набор 12 мм. 

Шасси приемника и громкоговоритель раз- 
мещаются в деревянном (либо пластмассо- 
вом) футляре. С внешней стороны задней 
стенки футляра предусмотрены гнезда для 
подключения внешних источников питания. 
Питание приемника от сети переменного тока 
осуществляется при помощи небольшого вы- 
прямительного устройства, размещенного на 
внутренней стороне боковой стенки футляра 
(рис. 88). 

Данные катушек приведены в табл. 45, а 
обмоток трансформаторов — в табл. 46. 


Таблица 45 
Данные катушек приемника «Минск» 


Обозна- Марка Число | Обозна- | Марка Число 
чение по |и диаметр | витков |Чение по | и диаметр | витков 
схеме провода схеме провода 
| | ПЭЛ-1; | 250 [„ | ПЭЛ-1; 16 
0,1 0, 18 
0,18 5х0,06 
7х0,07 5х0, 06 
м | ПЭЛ-1; 6 Ра ЛЭ; 14-90 
0, 18 5х0,0 
2 |ЛЭэШо; 34 | ЛЭ; 100 
7х9, 07 5х0, 06 
[в ЛЭ; 135 [3 | ПЭВ-1; 60 
5х0,06 0, 15 
[.. |ПЭЛШОЯ 4200 
0,1 


Таблица 46 
Данные обмоток трансформаторов приемника «Минск» 
Обозна- Об- Марка и диа- Число | Сопротивле- 
чение по мотка метр про- витков ние постоян- 
схеме вода ному току, ом 
| | ПЭЛ-1;0,1 750 100--20% 
Ти | и | ПЭЛ-1;0,18| 35042350 | (17--20)-- 
=20% 
[ ПЭЛ-1; 0,31 140-140 | (2,4-2,6) 
Тр› —=20% 
И ПЭЛ-1; 0,51 52-1 0, 5--20% 
| ПЭЛ-1; 0,0912 100--335- | (450--58-- 
Т -- 1765 —-330)-- 
г 420% 


И ПЭЛ-1:0,31 160 (5,0)--20% 


«НАРОЧЬ» 


Настольный приемник с хорошим внешним 
оформлением, удобным управлением (рис. 89) 
рассчитан на прием радиовещательных стан- 
ций, работающих в диапазоне длинных и сред- 
них волн как на магнитную, так и на наруж- 
ную антенны. 


Рис. 89. Внешний вид приемника «Нарочь». 


При приеме станций на магнитную антен- 
ну чувствительность приемника не хуже 
2,5 мв/м в диапазоне длинных волн и 1,5 мв/м 
в диапазоне средних волн, при приеме на на- 
ружную антенну — не хуже 200 мкв; избира- 
тельность по соседнему каналу (при расстрой- 
ке на +10 кги) в диапазоне длинных и сред- 
них волн не хуже 26 06; ослабление зеркаль- 
ного канала в диапазоне длинных волн не ме- 
нее 26 06, в диапазоне средних волн — 20 06; 
номинальная выходная мощность 150 мет; 


59 


Сеть 


о Д.Д7А = 


Г — - 
12 13 ДТА = 27) 
[№8 Р/, 


Внешний [р 


500,0 


Рис. 90. Принципиальная схема приемника «Нарочь» (переключатель диапазонов установлен в положение средних 


волн). 


диапазон воспроизводимых звуковых частот 
150—3 500 гц; чувствительность с гнезд звуко- 
снимателя не хуже 0,25 в. 

Питание приемника может осуществляться 
как от гальванических батарей или аккумуля- 
торов напряжением 9 в, так и от сети перемен- 
ного тока напряжением 127 либо 220 в. При 
питании от батарей в качестве источников пи- 
тания могут применяться шесть последова- 
тельно соединенных элементов «Сатурн», ба- 
тарея «Пионер» или четыре батареи от кар- 
манного фонаря 3,7ФМЦ-0.5. 

Ток покоя не превышает 12 ма. При пита- 
нии от сети потребляемая приемником мощ- 
ность не превышает 1 вт. Размеры приемника 
330х 175 Х 170 мм, вес без батарей 4 кг. 

Схема. Приемник собран по супергетеро- 
динной схеме на восьми транзисторах и пяти 
диодах (рис. 90); особенности ее следующие. 
Входные цепи приемника и цепи коммутации 
гетеродина аналогичны приемнику «Минск». 

В эмиттерной цепи транзистора Т› включен 
миллиамперметр. Если приемник не настроен 
на радиостанцию, то миллиамперметр будет 
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показывать напряжение питания. Таким обра- 
зом, миллиамперметр в данном случае служит 
индикатором напряжения источника питания. 
При настройке на радиостанцию в результа- 
те действия АРУ ток транзистора То будет 
уменыпаться и при точной настройке будет 
минимальным. В этом случае миллиамперметр 
работает как индикатор точной настройки 
приемника на принимаемую станцию. 

Первый каскад УНЧ построен по схеме с 
общим коллектором на двух транзисторах, об- 
разующих один составной транзистор. Вход- 
ное сопротивление такого каскада составляет 
не менее 500 ком. 

Во многих приемниках в цепи смещения 
транзисторов выходных двухтактных каска- 
дов УНЧ применяют терморезисторы для ком- 
пенсации изменения режима от изменения 
температуры, но этот способ не устраняет из- 
менения режима работы каскада при измене- 
нии напряжения питания. Поэтому в прием- 
нике «Нарочь» в цепи смещения транзисто- 
ров выходного каскада применены два диода 
Ди Дь, которые корректируют режим этого 


каскада как при изменениях напряжения ис- 
точника питания, так и при колебаниях тем- 
пературы. 

На транзистор Тз поданы три отрицатель- 
ные обратные связи: одна с нижнего (по схе- 
ме) конца вторичной обмотки трансформато- 
ра Трз на эмиттер, другая — с верхнего конца 
вторичной обмотки этого же трансформатора 
на базу и третья — с коллектора транзистора 
Тв на базу. 

Последовательно с батареей питания Б 
включен диод Дз, предохраняющий ее от раз- 
ряда при питании приемника от сети перемен- 
ного тока, а также транзисторы приемника от 
выхода из строя при неправильном подключе- 
нии батареи к приемнику. 

Конструкция и детали. На металлическом 
шасси приемника установлена монтажная пла- 
та с размещенными на ней основными узлами 
и деталями схемы. | 

Блок выпрямителя содержит трансформа- 
тор питания, выпрямительный диод и переклю- 
чатель напряжения сети с предохранителем. 

Универсальная кассета для батарей, уста- 
новленная рядом с выпрямителем, служит для 
установки в нее шести элементов «Сатурн», 
включенных последовательно, либо батарей 
3,/ФМЦ-0,5. 

Все блоки приемника собраны в футляре, 
изготовленном из полированного дерева или 
цветной пластмассы. Динамический громко- 
говоритель закрыт снаружи футляра пласт- 
массовой декоративной решеткой. 

Размещение основных узлов приемника по- 
казано на рис. 91. Конструкции катушек и 
трансформаторов аналогичны конструкции 
этих узлов приемника «Минск». 

Данные катушек приведены в табл. 47, а 
обмоток трансформаторов — в табл. 48. 


Таблица 47 


Данные катушек приемника «Нарочь» 


Обозна- Марка Число Обозна- | Марка Число 
чение по |и диаметр | витков |ч@ние по | и лиаметр | витков 
схеме провода схеме | провода 
[ ПЭЛ-1; | 250 [в ЛЭ; 120 
0,1 5х0, 06 
ПЭЛ- 1; 14 т: ЛЭ; 251-75 
0,18 5х0, 06 
[3 ЛЭШоО; 38 [10 ЛЭ; 100 
7х0, 07 5х0,06 
[4 ПЭЛ-1; 6 [11 ЛЭ; 12--88 
0,18 5х0, 06 
5 | ЛЭШО; 45 [12 | ПЭЛ-[; | 50-100 
7х9,07 0,09 
[в ЛЭ; 5212 [13 ПЭЛ-1; 100 
5х0,06 0,09 
[7 ПЭЛ-1; 14 
9, 18 


Таблица 48 
Данные обмоток трансформаторов приемника «Нарочь» 


НИЕ Обмотка и Число витков 
е 1 ПЭЛ-1: 0,1 1 800 
а И ПЭЛ-1; 0.12 450-450 
- | ПЭЛ-1: 0,23 180-180 
77 | И ПЭЛ-1: 0,51 47-1 
1 ПЭЛ-1; 0,12 15251 115 
ы: | И ПЭЛ-1; 0,31 135 


ево 9 ©’ 


210 ТР и т 6:2, 69 О 


Рис. 91. Расположение узлов и де- 
талей на монтажной плате приемнни- 
ка «Нарочь». 


«ВОСХОД» 


Настольный приемник «Восход» (рис. 92) 
предназначен для приема радиостанций в 
диапазонах длинных, средних и двух полурас- 
тянутых коротких волн: КВИ (3,95— 
8,33 Мги); КВТ (12,1—8,33 Мгц). При работе 
с наружной антенной на всех диапазонах чув- 
ствительность приемника не менее 150 мкв; 
избирательность по соседнему каналу (при 
расстройке на -1!0 кги) не менее 26 06; 
ослабление зеркального канала в диапазоне 
длинных волн не менее 36 06, в диапазоне 
средних волн не менее 26 06, в диапазоне ко- 
ротких волн не менее 12 06; номинальная вы- 
ходная мощность 150 мвт; полоса воспроизво- 
димых звуковых частот 100—4 000 гц. 

В приемнике имеются гнезда для подклю- 
чения звукоснимателя. При воспроизведении 
грамзаписи полоса частот, воспроизводимых 
приемником, лежит в пределах 100—6 000 гц. 

Питание приемника может осуществляться 
как от батарей напряжением 9 в, так и от сети 
переменного тока напряжением 127 или 220 в. 
В качестве источников питания могут приме- 
няться любые гальванические элементы на- 
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пряжением 9 в и достаточной емкости, напри- 
мер шесть элементов «Сатурн», включенных 
последовательно. Ток покоя приемника не 
превышает 12 ма, а мощность электрической 
энергии, потребляемой от источника питания 
в режиме номинальной выходной мощности, 
не более 500 мет. Размеры приемника 482Ж 
хЖ257жЖ282 мм; вес — не более 12,5 кг. 


ГРИ 


( 


| 
| 
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Рис. 92. Внешний вид приемника «Восход». 


Схема. Приемник супергетеродинного ти- 
па на 9 транзисторах (рис. 93). 

Гетеродин приемника собран на отдельном 
транзисторе Т2. ФСС состоит не из трех кон- 
туров, как в предыдущих приемниках, а из че- 
тырех контуров. Для системы АРУ применен 
отдельный диод До. Постоянная составляющая 
тока диода До. используется для автоматиче- 
ской регулировки усиления транзисторов Т! 
смесителя и Гз апериодического УПЧ. Низко- 
частотная составляющая продетектированно- 
го диодом Д; сигнала усиливается трехкаскад- 
ным УНЧ с двухтактным выходом на транзи- 
сторах Тзи То. 

Последние два каскада УНЧ охвачены ча- 
стотнонезависимой отрицательной обратной 
связью. Напряжение обратной связи снимает- 
ся со вторичной обмотки трансформатора Тр2 
и подается в цепь эмиттера транзистора Гу. 

При работе от звукоснимателя в УНЧ до- 
бавляется еще один каскад на транзисторе Т5. 

Приемник имеет ступенчатый регулятор 
тембра, совмещенный с выключателем питания. 
При установке переключателя тембра в поло- 
жение, соответствующее узкой полосе, база 
транзистора Г? блокируется на землю конден- 
сатором относительно большой емкости, чем 
достигается завал частотной характеристики 
УНЧ в области высших частот. 

Питание от сети переменного тока напря- 
жением 127 или 220 в осуществляется при по- 
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Таблица 49 
Данные катушек приемника «Восход» 
Обозначение Марка и диаметр Число Индуктив- 
по схеме провода ВИТКОВ НОСТЬ, Млен 
[ла ПЭЛШО; 0,1 28 — 
[5 ПЭЛ-1; 0,64 14 2,6 
[3 Пэл-1; 0,64 18 3,5 
[4 ПЭВ-1; 0,17 2 — 
[5 ПэЭЛШоО; 0,1 280 — 
[в ПЭЛШО; 0,1 102 170 
[7 ПЭВ-1; 0,1 10 — 
[5 ПЭЛШО; 0,1 615 ее 
Го ПЭВ-1; 0,09 345 2000 
[10 ПЭЛШоО; 0,1 30 — 
[ла ПЭВ-1; 0,09 186 580 
[12 ПЭЛ-1; 0, 64 20 4,1 
Глз ПЭВ-1; 0,17 1,5 = 
РИ ПЭВ-1; 0,64 22--4 5,6 
[ль ПэЭЛШоО; 0,1 84 120 
[лв ПЭВ-1; 0,1 4 — 
[12 ПэЭЛШоО; 0,1 98-13 240 
[лз ЛЭ; 5х0, 06 99 26,7 
[19 ЛЭ; 50,06 99 26,7 
[20 ЛЭ; 5х0,06 99 26,7 
Г ЛЭ; 5х0,06 87--12 26,7 
[22 ПЭВ-1; 0,09 105 43 
[.23 ПЭВ-1; 0,09 78-78 — 


мощи Двух выпрямителей, работающих по 
двухполупериодной схеме на диодах Дз—Дь, 
один из которых служит для питания выходно- 
го каскада УНЧ, а другой — для питания 
остальных каскадов приемника. 

Конструкция и детали. Сверху на шасси 
установлена монтажная плата УНЧ, а сни- 
зу — плата УПЧ с транзисторами и катушка- 
ми ФПЧ. 

Шасси и громкоговоритель установлены в 
деревянный полированный футляр; доска, на 
которой крепится громкоговоритель, закрыта 
пластмассовой решеткой. 


Таблица 50 
Данные обмоток трансформаторов приемника «Восход» 
о 
] ПЭВ-1; 0,11 2 500 
Гра 
П ПЭВ-1; 0,11 500---500 
Е и а ай 
| ПЭВ-1; 0,23 250-250 
Гр» 
П ПЭВ-1; 0,51 47 
р | ПЭВ-1; 0,1 2 128--1 572 
ь И ПЭВ-1; 0,41 132 
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Рис. 93. Принципиальная схема приемника «Восход» (переключатель диалазонов установлен в положение коротких волн — КВ-[, а выключатель пи- 
тания и переключагель тембра — в положение «включено, широкая полоса»). 


Катушки ФПЧ закрыты сверху экранами. 
Блок конденсаторов переменной емкости двух- 
секционный, с воздушным диэлектриком. 
Верньер — тросиковый. Для увеличения плав- 
ности настройки в приемнике применен махо- 
вик. Переключатель диапазонов и переключа- 
тель тембра с выключателем питания — галет- 
ного типа. 

Данные катушек приемника приведены в 


табл. 49, а обмоток трансформаторов — в 
табл. 50. 


«РОДИНА-60» 


Настольный приемник сложной схемы и 
конструкции (рис. 94) позволяет принимать 
передачи радиостанций в диапазоне длинных, 
средних и трех диапазонов коротких волн: 


Рис. 94. Внешний вид приемника «Родина-60». 


КВТ (3,95—5,4 Мгц), КВИ (5,2—7,5 Мгц), 
КВПГ (9,4—12,1 Мгц). Прием осуществляет- 
ся на наружную антенну. 

Чувствительность на всех диапазонах не 
хуже 150 мкв; избирательность по соседнему 
каналу не хуже 26 06; ослабление зеркально- 
го канала в диапазоне длинных волн не ме- 
нее 26 06, в диапазоне средних волн — 20 06, 
в диапазонах КВИТ— 18 06, КВИ — 14 дб и 
КВ! —10 06: номинальная выходная мощ- 
ность 150 мвт; чувствительность с гнезд зву- 
коснимателя не хуже 0,25 в; при этом входное 
сопротивление не менее 0,5 Мом. Регуляторы 
тембра позволяют плавно и раздельно регули- 
ровать частотную характеристику в области 
низших и высших звуковых частот не менее 
чем на 9 06. Диапазон воспроизводимых зву- 
ковых частот 100—4 000 гц. 

Питание приемника возможно как от галь- 
ванических батарей напряжением 9 в (напри- 
мер, шесть элементов «Сатурн», соединенных 
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последовательно, которые могут быть уста- 
новлены внутри футляра приемника), так и 
от сети переменного тока напряжением 127 
или 220 в. Мощность, потребляемая приемни- 
ком от батарей, не превышает 0,5 вт, а при пи- 
тании от сети — 12 вт. Размеры приемника — 
485 Х280Ж240 мм; вес с комплектом батарей 
(шесть элементов «Сатурн») — 8,6 кг. 

Схема. Сложный супергетеродин на девя- 
ти транзисторах и пяти диодах: отдельный ге- 
теродин, два каскада УПЧ и четыре каскада 
УНЧ (рис. 95). ° 

цепи базы транзистора То смесителя 
включен последовательный контур, настроен- 
ный на промежуточную частоту для подавле- 
ния помех на этой частоте. Смеситель работа- 
ет с отдельным гетеродином (на транзисторе 
Г.) в схеме с общим эмиттером как для часто- 
ты сигнала, так и для частоты гетеродина. Пер- 
вый и четвертый контуры ФСС присоединены к 
транзисторам не полностью, а через емкост- 
ные делители. 

Кроме обычной, применена еще одна систе- 
ма АРУ, работа которой основана на измене- 
нии тока коллектора, а следовательно, и коэф- 
фициента усиления транзистора То смесителя 
в зависимости от амплитуды приходящего сиг- 
нала. Такая автоматическая регулировка уси- 
ления транзистора Т› осуществляется благода- 
ря связи по постоянному току эмиттера тран- 
зистора Г. с коллектором транзистора Тз, по- 
следний же управляется обычной системой 
АРУ. Изменение режима работы транзистора 
Гз вызывает соответствующее изменение на- 
пряжения на коллекторе этого транзистора. 

Регулировка тембра в области высших 
частот осуществляется шунтированием регу- 
лятора громкости РГ конденсатором, при этом 
степень шунтирующего действия конденсатора 
изменяется при помощи переменного резисто- 
ра. Регулировка тембра в области низших ча- 
стот осуществляется в цепи частотнозависи- 
мой отрицательной обратной связи. Напряже- 
ние обратной связи снимается с одного плеча 
выходного каскада и через ЮС-цепочки пода- 
ется на базу транзистора Те. 

В каскадах УНЧ имеется местная обратная 
связь По току, так как резисторы в эмит- 
терах транзисторов Г, Гб, Ту, Гз и То не за- 
блокированы конденсаторами. 

Конструкция и детали. Монтаж приемника 
выполнен на шасси, на котором установлены 
блок конденсаторов переменной емкости, кла- 
вишный переключатель, а также регуляторы 
громкости и тембра. Кроме того, на шасси за-. 
креплены две монтажные платы, на одной из 
которых расположен блок питания приемника 
от сети переменного тока, а на другой — уси- 
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Рис. 95. Принципиальная схема приемника «Родина-60» (переключатель диапазонов и выключатель питания установлен в положение «Выключ»). 


литель низкой частоты. Снизу шасси установ- 
лена монтажная плата с деталями высокоча- 
стотной части и тракта ПЧ. 

Расположение основных узлов на шасси 
приемника показано на рис. 96. 

Кассета с источниками питания установле- 
на под верхней крышкой футляра приемника. 
Источники питания подключаются при помощи 
шнура и вилки. При необходимости питания 
приемника от внешних батарей шнур с вилкой 
отключают от кассеты и выводят наружу. 


Таблица 51 


Данные катушек приемника «Родина-60» 


Обозначение Марка и диаметр Число Индуктив- 
по схеме провода витков ность, мкгн 
[л ЛЭ; 7х0,06 9,5-- 135 50 
[2 ПэЭЛШО; 0,15 3,5 — 
[3 ПЭВ-1; 0,1 8,5--75 14 
[ла ПЭЛШО; 0, 15 2,5 — 
р. ПЭЛШО; 0,15 | 4,518 3,5 
[6 ПЭЛШО; 0,15 1,5 —- 
[1 ПЭЛШО; 0,27 | 4,5+13 22 
Г. ПЭЛШО; 0,15 1,5 — 
[5 ПЭЛШО; 0,41 | 2,547 0,75 
[ло ПЭЛШО; 0,27 1,5 — 
[1 ПЭ; 7х0,06 99 2] 
[12 ПЭВ-1; 0,08 1 350 11 000 
Глз ПЭЛШО; 0,15 13 — 
[ла ПЭВ-1; 0,03 450 445 
Ри ПЭВ-1; 0,08 390 700 
т ПЭЛШО; 0,15 8 ы: 
те ЛЭ; 3х0,06 135 38 
Е. ПЭВ: 1; 0,1 40 11,7 
ть ПЭЛШО; 0,15 2,95 ы 
15 ПЭЛШО; 0,15 | 55,5 4,4 
Г ПЭВ-1; 0,1 40 11,7 
[22 ПЭЛШО; 0, 15 2,25 — 
[23 ПЭЛШО; 0,27 18,5 р. 
То ПЭВ-1, 0,1 50 16 
Рь. ПЭЛШО; 0,41 1,5 0,9 
Ро ЛЭ; 7х0,06 94 238 
й. ЛЭ; 7х0 ,06 94 238 
[28 ЛЭ; 7х0,06 94 238 
[25 ЛЭ; 7х0,06 94 238 
[зо ПЭВ-1; 0,08 30-91 290 
[31 ПЭВ -1; 0,08 50 о 


Рис. 96. Расголожение узлов и деталей на 
шасси приемника «Родина-60». 
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Данные катушек приведены в табл. 51, а 
обмоток трансформаторов — в табл. 52. 
Таблица 52 


Данные обмоток трансформаторов 
и дросселя приемника «Родина-60» 


Е м Сопротивле- 
Е : о Число витков Ном бе 
85 |2 о 
55 = 
Оо= © 
ы | ПЭЛ-Е: 0.15 | 400 186 
Ар 50:5 360-360 44 
- г | ПЭЛ-1: 0,25 240--240 9,8 
| п | ПЭЛ-1; 0.64 68 0,33 
ь г | ПЭЛ-1: 0,1 1 785--1315| 470 
28 | | | ПЭЛ-1: 0.41 129 16 
а ПЭЛ-1: 0.41 300 3,3 
«АУСМА» 


Это первая промышленная модель тран- 
зисторного приемника с УКВ диапазоном. 
Приемник рассчитан на прием радиостанций, 
работающих в диапазоне длинных и средних 
волн с амплитудной модуляцией и в диапазо- 
не ультракоротких волн (65,8—73 Мгц) с ча- 
стотной модуляцией. 


Рис. 97. Внешний вид приемника «Аусма». 


Чувствительность приемника при работе с 
внутренней магнитной антенной в диапазоне 
длинных волн не хуже 3 мв/м, в диапазоне 
средних волн —2 мв/м. При работе с наруж- 
ной антенной чувствительность приемника в 
диапазоне длинных и средних волн не хуже 


200 мкв, а в диапазоне УКВ — 30 мкв. Изби- 
рательность по соседнему каналу (при рас- 
стройке на 10 кгц) не хуже 30 06 в диапазо- 
не длинных волн и 26 06 в диапазоне средних 
волн; ослабление зеркального канала не ме- 
нее 26 06 в диапазоне длинных волн и 20 0б в 
диапазоне средних волн и УКВ; ширина поло- 
сы пропускания тракта УКВ в пределах 120— 
180 кги. В приемнике предусмотрена возмож- 
ность подключения звукоснимателя; при вход- 
ном сопротивлении не менее 0,5 Мом чувстви- 
тельность не менее 0,25 в. Полоса воспроизво- 
димых частот в диапазоне длинных и средних 
волн 150—3500 ги, а в диапазоне УКВ — 
150—7 000 ги. В приемнике предусмотрена ре- 
гулировка тембра, позволяющая регулировать 
частотную характеристику в области высоких 
частот на 10 06. 

Приемник может питаться как от батарей 
напряжением 9 в, так и от сети переменного 
тока напряжением 127 или 220 в. При питании 
от батарей номинальная выходная мощность 
приемника 150 мет, а при питании от сети — 
500 мет. В качестве источника питания можно 
использовать шесть элементов «Сатурн», 
включенных последовательно, батарею «Пио- 
нер» и др. Ток покоя приемника при приеме 
радиостанций в диапазоне длинных и средних 
волн не более 18 ма, а в диапазоне УКВ — 
23 ма. Мощность, потребляемая приемником 
от источника питания в режиме номинальной 
выходной мощности, не более 500 мат; при пи-: 
тании от сети — 6 вт. Размеры приемника 
560жЖ265 х 245 мл, а вес с источниками пита- 
ния — 8,9 кг. 

Схема. Приемник «Аусма» имеет отдель- 
ный усилитель высокой частоты и преобразо- 
ватель частоты (блок УКВ) для приема ЧМ 
станций; преобразователь на транзисторе Тз 
для приема АМ станций, комбинированные 
каскады УПЧ и общий усилитель низкой ча- 
стоты (рис. 98). 

Блок УКВ построен на двух транзисторах 
Г, и Г. Сигнал на вход блока подается свнут- 
реннего диполя или наружной УКВ антенны. 
Входной контур блока, состоящий из катушки 
[2 и трех конденсаторов, настроен примерно на 
среднюю частоту диапазона. Связь входного 
контура с антенной — трансформаторная, а с 
транзистором Г, — емкостная. 

Транзистор Г!, работающий в качестве 
УВЧ, включен по схеме с общей базой. Выход- 
ное сопротивление этого транзистора доста- 
точно велико, поэтому каскад работает до- 
вольно устойчиво, хотя и не имеет нейтрализа - 
ции. Перестройка коллекторного контура тран- 
зистора Т, на частоту принимаемой станции 
осуществляется изменением индуктивности 23. 
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Транзистор Г›, работающий преобразовате- 
лем частоты, так же как и транзистор Г! вклю- 
чен по схеме с общей базой. В связи с его низ- 
ким входным сопротивлением (несколько де- 
сятков ом) связь с ним коллекторного контура 
транзистора Т, выбрана достаточно слабой 
(емкость конденсатора связи равна 5,1 пф). 

Для работы гетеродина транзистор То охва- 
чен положительной обратной связью через 
конденсатор емкостью 4,3 пф. Контур гетероди- 
на включен в коллекторную цепь транзистора 
Г› через конденсатор емкостью 20 пф. На- 
грузкой транзистора Г. для промежуточной ча- 
стоты, равной 8,4 Мгц, является полосовой 
фильтр. Сигнал промежуточной частоты по- 
ступает на вход УПЧ с катушки Ё3, индуктив- 
но связанной с катушкой 2.7. 

Особенность УКВ блока состоит в примене- 
нии схемы с заземленным минусом источни- 
ка питания. Поэтому для хорошего согласова- 
ния и стабильной работы каскады УПЧ и 


УНЧ выполнены также с заземленным ми- 
нусом. 
Усилитель промежуточной частоты трак- 


та ЧМ четырехкаскадный. Первый каскад 
УПЧ-ЧМ на транзисторе Тз — резонансный. 
Нагрузкой транзистора Тз служит четырехкон- 
турный полосовой фильтр. Остальные три кас- 
када УПЧ-ЧМ на транзисторах Та, Т5и Те 
представляют собой одноконтурные резонанс- 
ные усилители. 

В последнем каскаде УПЧ применена пол- 
ная нейтрализация внутренней обратной связи. 
В остальных каскадах УПЧ ввиду слабой свя- 
зи транзисторов с контурами нейтрализация 
отсутствует. 

ЧМ сигналы детектируются детектором от- 
ношений (До и Дз), позволяющим подавлять 
паразитную амплитудную модуляцию. 

Входные цепи диапазонов длинных и сред» 
них волн собраны на ферритовом стержне и 
служат магнитной ангенной. С помощью пере- 
ключателя /1\ к входным контурам подклю- 
чается внешняя антенна. С входных контуров 
сигнал поступает на преобразователь частоты 
(транзистор Тз). Напряжение сигнала поступа- 
ет на его базу, анапряжение гетеродина — на 
эмиттер. Напряжение промежуточной частоты 
выделяется на четырехконтурном полосовом 
фильтре, включенном в цепь коллектора тран- 
зистора Гз. Усилитель промежуточной частоты 
тракта АМ — трехкаскадный, причем первый 
каскад УПЧ-АМ на транзисторе Г. — с резо- 
нансной нагрузкой (катушка Ё28), второй кас- 
кад на транзисторе Ть для частоты 465 кгц — 
апериодический и последний каскад УПЧ-АМ 
на транзисторе ТГ — резонансный (катушка 
[зз3). Остальные контуры в коллекторах этих 
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Рис. 98. Принципиальная схема приемника «Аусма» (переключатель диапазонов установлен в положение длинных волн). 


транзисторов для частоты 465 кгц представля- 
ют короткое замыкание. 

Амплитудный детектор на диоде Д: рабо- 
тает на низкоомную нагрузку. Постоянная со- 
ставляющая тока диода Д, отфильтровывает- 
ся и подается на базу транзистора Ть, благо- 


даря чему осуществляется работа систе: 
мы АРУ. 
Усилитель низкой частоты приемника 


«Аусма» четырехкаскадный. Два первых кас- 
када УНЧ на транзисторах Т7 и Гз собраны по 
реостатной схеме. Следующий каскад на тран- 
зисторе Го — трансформаторный. Со вторич- 
ной обмотки трансформатора Гр! напряжение 
низкой частоты поступает на транзисторы То 
и Ги выходного каскада, собранного по двух- 
тактной схеме. 

Выходной каскад УНЧ построен по бес- 
трансформаторной схеме, причем транзисторы 
Гои Ги по постоянному току включены после- 
довательно. Бестрансформаторная схема вы- 
ходного каскада позволяет получить хорошую 
частотную характеристику и малые фазовые 
искажения, благодаря чему в усилителе мож- 
но применить глубокую отрицательную обрат- 
ную связь. 

Два первых и два последних каскада УНЧ 
охвачены отрицательными обратными связя- 
ми, корректирующими частотную характери- 
стику усилителя и дающую возможность ре- 
гулировать ее в области верхних звуковых ча- 
стот. 

Для питания приемника от сети служит вы- 
прямитель, работающий по двухполупериод- 
ной схеме на диодах Д4, Д с П-образным 
[С-фильтром. 

Конструкция и детали. Приемник «Аусма» 
состоит из нескольких блоков, установленных 
в общем деревянном футляре. На шасси при- 
емника установлена печатная плата, клавиш- 
ный переключатель диапазонов, блок конден- 
саторов переменной емкости, блок УКВ и 
магнитная антенна. На печатной плате уста- 
новлены все элементы схемы приемника 
(рис. 99). 

УКВ блок выполнен в виде автономного уз- 
ла, закрытого алюминиевым экраном. Все его 
детали установлены на плате из фольгирован- 
ного гетинакса, их монтаж осуществлен печат- 
ным методом. Плата жестко прикреплена 
к алюминиевому поддону и закрыта алюми- 
ниевой крышкой-экраном. Перестройка кон- 
туров УВЧ и гетеродина преобразователя осу- 
ществляется изменением индуктивности их ка- 
тушек. Витки катушек [3 и [5 уложены на 
внутренней поверхности каркаса, установлен- 
ного вдоль платы. Индуктивность этих кату- 
шек изменяется перемещением алюминиевых 


Магнитная дитениа 


Рис. 99. Расположение узлов и деталей на шасси при- 
емника «Аусма». 


цилиндрических сердечников, расположенных 
на общем диэлектрическом стержне. Катушки 
[1 и 22 намотаны на гладком каркасе диамет- 
ром 6,8 мм, при этом витки одной катушки 
размещены между витками другой. Катушки 
[6 и [7 намотаны на Трехсекционном Каркаее с 
вклеенными ферритовыми кольцами. Катуш- 
ка [4 имеет бескаркасную намотку. Наружный 
диаметр намотки 7,8 мм, длина —10 мм. Внеш- 
ний вид УКВ блока без экрана показан на 
рис. 100. , 

Отдельный блок питания состоит из транс- 
форматора, выпрямительных элементов и сгла- 
живающего фильтра. 

Оригинальна кассета для источников пи- 
тания, в которую устанавливаются шесть эле- 
ментов «Сатурн». Размеры кассеты соответст- 
вуют размерам батареи «Пионер», чем дости- 
гается универсальность их крепления и 
взаимозаменяемость. Переключение с: сетевого 
питания на батарейное осуществляется уста- 
новкой вилки сетевого шнура в соответствую- 
щие гнезда. 
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Рис. 100. УКВ блок со снятой крышкой. 
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Таблица 53 


Данные катушек приемника «Аусма» 


Обозначе- 
ние по 
схеме 


Обозначение 
по схеме 


-3 
ыы 


Тр» 


70 


Марка и диаметр 


провода 


ЛЭ;: 7х0, 05 
ЛЭ; 7х9,05 
ПЭВ-1; 0,12 
ЛЭ; 7х0, 05 
ЛЭ; 7х0,05 
ПЭВ-1; 0,12 
ЛЭ; 7ж0,05 
ЛЭ; 7х0, 05 
ЛЭ; 7ж0,05 
ЛЭ; 7х0, 05 
ЛЭ; 7х0 ,05 
ПЭВ-1; 0,12 
ПЭВ-1; 0,12 
ЛЭ;: 7х0, 05 
ПЭВ-1; 0 ‚12 
ЛЭ; 7х0,05 
ПЭВ-1; 0,12 


ПЭЛШО; 0, 15 


ПЭВ-1; 0,12 


ЛЭ; 7х0,05 
ПЭЛШО; 0,15 


Число витков А 
5 0,23 
2,5-2,5 0,23 
6 0,3 
5 0,25 
10 0,6 
16 4,2 
33 12,8 
3 РеН 
55 300 
175 2 600 
10 е 
180 300 
90 120 
12 ыы 
220 300 
18 — 
28-9 18 
33--67 150 
37 18 
] АЯ 
100 150 
37 18 
0,5 — 
100 150 
33,5-3,5 18 
5--95 150 
25-- 12 18 
100 150 
4 ыы 
6 та 
25--12 18 
2 к 
105 150 
5 ие 
24-11 16 
8 кр 
100 — 
18-18 18 
Таблица 54 


Данные обмоток трансформаторов и дросселя 
приемника «Аусма» 


Обмотка 


[6 


П 


Марка и диаметр 


провода 


ПЭЛ-1; 0,1 
ПЭЛ-1; 0,25 


ПЭЛ-1: 0,14 
ПЭЛ-1; 0,18 
ПЭЛ-1; 0,14 
ПЭЛ-1;: 0,41 


Число витков 


1 200 
200-{-200 


870 

320 

870 
160-|- 160 


Сопротивле- 

ние постоян- 

ному току, 
ом 


185 + 10% 
(6--5)+10% 
100 
100 


5-5 


Еще одна особенность конструкции прием- 
ника состоит в полном отсутствии в его узлах 
сердечников СБ-М. Катушки ФПЧ АМ и гете- 
родинов ДВ и СВ намотаны на секционирован- 
ных каркасах, а катушки ФИЧ ЧМ — на глад- 
ких. Катушки ФИЧ помещены в экраны. Дан- 
ные высоксчастотных катушек приведены в 
табл. 53, а данные обмоток трансформаторов 
в табл. 54. 


«МИНСК-62» 


Радиоприемник настольного типа позволя- 
ет вести прием передач радиостанций, работа- 
ющих с амплитудной модуляцией в диапазоне 
длинных и средних волн и с частотной моду- 
ляцией в диапазоне ультракоротких (65,8— 
73 Мги) волн. 

Чувствительность приемника при работе с 
внутренней магнитной антенной в диапазоне 
длинных волн не хуже 2,5 мв/м, в диапазоне 
средних волн —1,5 ма/м, а при работе с наруж- 
ной антенной чувствительность в диапазоне 
длинных и средних волн не хуже 200 мкв, в 
диапазоне УКВ — 30 мкв; избирательность по 
соседнему каналу в диапазоне длинных и сред- 
них волн не хуже 26 06; ослабление зеркально- 
го канала в диапазоне длинных волн не ме- 
нее 26 06, в диапазоне средних и ультракорот- 
ких волн —20 06; промежуточная частота 
тракта ЧМ — 8,4 Мгц, полоса пропускания 
тракта ЧМ — 120—180 кгц; чувствительность 
с гнезд звукоснимателя при входном сопро- 
тивлении более 500 ком не менее 250 мв; номи- 
нальная выходная мощность 150 мет; диапа- 
зон воспроизводимых звуковых частот при 
приеме радиостанций на длинных и средних 
волнах — 150—3 500 ги, в диапазоне УКВ — 
150—7 000 гц. 

Имеется ступенчатая регулировка тембра, 
снижающая частотную характеристику в о0б- 
ласти высших звуковых частот не менее, чем 
на 8 06. 

Питание приемника осуществляется от 
гальванических батарей напряжением 9 в, на- 
пример, от батареи «Пионер» или от шести 
гальванических элементов «Сатурн», соеди- 
ненных последовательно. Мощность, потребля- 
емая от батарей в режиме номинальной выход- 
ной мощности, не более 9500 мвт. Предусмот- 
рена возможность питания приемника и отсе- 
ти Переменного тока напряжением 127 или 
220 в при помощи выпрямителя. При этом 
мощность, потребляемая от сети, не превышает 
4 в1. Размеры приемника 525Ж220Ж230 мм, 
вес с источником питания — 8 кг. 

Схема. Приемник «Минск-62» собран по 
сложной схеме на 11! транзисторах (рис. 101). 


Для приема ЧМ вещания используется от- 
дельный УКВ блок и каскады УВЧ и УПЧ из 
АМ тракта с соответствующими переключени- 
ями. Для детектирования ЧМ сигналов ис- 
пользуется отдельный детектор отношений. 
Низкочастолный усилитель, общий для ЧМ ‘и 
АМ трактов, имеет четыре каскада с двухтакт- 
ным выходом. Усилитель имеет хорошую кор- 
рекцию частотных и нелинейных искажений 
благодаря наличию цепей отрицательной об- 
ратной связи. 

ЧМ тракт работает следующим образом. 

С УКВ антенны сигнал поступает на УКВ 
блок, собранный на двух транзисторах. Тран- 
зистор Г, работает в каскаде УВЧ по схемес 
общей ‘базой, а транзистор Т2, включенный 
также по схеме с общей базой, работает в ка- 
честве преобразователя частоты. Напряжение 
промежуточной частоты с катушки [3 поступа- 
ет на четырехкаскадный УПЧ, первый каскад 
которого на транзисторе Гз работает по схеме 
резонансного усилителя. Второй каскад на 
транзисторе Т4 работает также по схеме резо- 
нансного усилителя. Третий каскад на транзи- 
сторе Гь —реостатный. Четвертый каскад УПЧ 
на транзисторе Тз — резонансный. Детектиро- 
вание ЧМ сигналов осуществляется детекто- 
ром отношений, работающим на диодах Д| и 
Д?. Усилитель низкой частоты общий для обо- 
их трактов. 

АМ тракт состоит из следующих элемен- 
ТОВ. 

С магнитной антенны принятый сигнал по- 
ступает на базу транзистора Тз, работающего 
в диапазоне длинных и средних волн в качест- 
ве апериодического УВЧ. Транзистор Т4 рабо- 
тает преобразователем частоты, в коллектор- 
ной цепи которого включен ФСС. Гетеродин, 
собранный по схеме с индуктивной обратной 
связью, работает на том же транзисторе. Уси- 
литель промежуточной частоты состоит из двух 
каскадов на транзисторах Т5 и Тб. В коллек- 
торной цепи транзистора Гз включены контуры 
ЧМ тракта (катушки Гоз, Гл, [30) и АМ трак- 
та (катушки [з1 и Ёз2).Сигнал АМ тракта по- 
ступает на диодный детектор Дз. Постоянная 
составляющая продетектированного сигнала 
используется для работы системы АРУ, охва- 
тывающей транзистор 13. 

Усилитель низкой частоты состоит из че- 
тырех каскадов. Выходной каскад — двухтакт- 
ный с выходным трансформатором. Для улуч- 
шения параметров усилителя последние три 
каскада охвачены отрицательной обратной 
СВЯЗЬЮ. 

При питании приемника от сети перемен- 
ного тока используется выпрямитель, работа- 
ющий на диодах Да и Д.. 


Применение четырехкаскадного УНЧ вы- 
звано необходимостью подключения к его вхо- 
ду Пьезокерамического звукоснимателя, тре- 
бующего сопротивления нагрузки не менее 
500 ком. Звукосниматель включается на вход 
усилителя через корректирующую цепочку, 
улучшающую воспроизведение грамзаписи 
и обеспечивающую высокое входное сопротив- 
ление УНЧ. 


Частотная характеристика корректируется 
путем применения частотнозависимых обрат- 
ных связей и корректирующих элементов, часть 
из которых переключается при помощи тон- 
регистра «Речь-музыка». 

Конструкция и детали. Приемник состо- 
ит из четырех функциональных блоков: блока 
высокой и промежуточной частоты, блока УНЧ 
и выпрямителя, УКВ блока и кассеты с бата- 
реями питания. 


В деревянном футляре с пластмассовой пе- 
редней стенкой установлены два шасси, гром- 
коговоритель, ступенчатый регулятор тембра и 
кассета с батареями питания. На одном шасси 
установлена плата тракта высокой и промежу- 
точной частоты, а на другом — плата УНЧ и 
блока питания. Обе платы, а также плата УКВ 
блока выполнены из фольгированного гетинак- 
са, монтаж деталей осуществлен печатным 
методом. Электрическое соединение плат 
ВЧ-УНЧ и выпрямителя осуществляется 
жгутом, имеющим девятиштырьковый разъ- 
ем. Расположение основных узлов и дета- 
лей на шасси и платах показано на 
рис. 102. 


Кассету с батареями устанавливают на 
внутренней стороне верхней стенки футляра. 
Подключение приемника к батарее осущест- 
вляется посредством гибкого шнура с разъ- 
емом. Выключатель питания приемника имеет 
устройство индикации включения: когда при- 
емник включен, в скошке шкалы виден крас- 
ный флажок. 


Катушки магнитной антенны расположены 
на стержне диаметром 8 и длинои 140 мм из 
феррита Ф-600. Намотка катушек — рядовая 
однослойная на картонных гильзах. Гетеродин- 
ные катушки диапазона длинных и средних 
волн намотаны на унифицированных секцио- 
нированных каркасах. Катушки фильтров про- 
межуточной частоты АМ тракта имеют броне- 
вые ферритовые сердечники СБ-М и закрыты 
экранами. Под экранами установлены также 
конденсаторы контуров фильтров. Катушки 
фильтров промежуточной частоты ЧМ тракта 
намотаны на гладких каркасах диаметром 
6,5 мм из полистирола. Катушки Р6 и 22, [27 
закрыты экранами квадратного сечения. Ка- 
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Рис. 102. Расположение узлов и деталей на шасси приемника 
«Минск-62». 
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(переключатель диапазонов установлен в положение УКВ). 


тушки С и 15 закрыты экраном прямоуголь- 
ного сечения. Гакую же конструкцию имеет и 
экран контура детектора отношений. Катушки 
28 И [2 намотаны на одном каркасе, а катуш- 
ка Ёзо намотана в два провода (начало одно- 
го провода соединено с концом другого, обра- 
зуя отвод). 
Катушки АМ тракта подстраивают при по- 
мощи сердечников из феррита Ф-600, а катуш- 
ки ЧМ тракта — сердечниками из феррита 


Ф-100. Дроссель Др: имеет рядовую много- 
слойную бескаркасную намотку на феррито- 
вом стержне. Трансформаторы Тр, Тро и 
дроссель Др выполнены на сердечниках из 
пластин Ш-12, набор 12 мм. Трансформатор 
питания Грз имеет сердечник из пластин Ш-16, 
набор 16 мм. 

Данные высокочастотных катушек приве- 
дены в табл. 55, а обмоток трансформаторов 
и дросселя Др> — в табл. 56. 
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Таблица 55 


Данные катушек приемника «Минск-62» 


Обозначе- Марка и диаметр Число Индуктив- 
ние по провода ВИТКОВ ность, мкгн 
схеме 

[1 ПМ; 0,5 о 0,23 
[2 ПМ; 0,5 5 0,23 
[3 ПМ; 1,0 6 0,3 
[4 ПЭВ-1; 1,0 10 0,6 
[5 ПМ; 1.0 5 0,25 
[в ПЭЛ-1; 0,3 16 4,2 
[7 ПЭЛ-1; 0,3 33 12,8 
р. ПЭВ-1: 0,1 3 С 
[5 ЛЭШоО; 7х0,07 30 85 
[ло ЛЭШО; 70,07 35 110 
Глт ПЭВ-1; 0,1! 180 2400 
Ро ПЭЛ-1: 0,15 6 е 
[л3 ПЭЛ-1; 0,15 14 — 
[ла ПЭЛШО; 0,15 12-12 8 
т ПЭЛШО; 0,15 24 8 
16 ПЭэЭЛШоО; 0,2 17-4-12--2 16 
_ ПЭЛШО:; 0,12 5110 46 
[ла ПЭВ-1; 0,15 15 — 
т ПЭЛШО: 0,12 5--210 118 
[.20 ПЭВ-1; 0,15 15 — 
[21 ЛЭ; 50, 06 50-50 360 
Ра ЛЭ: 5х0,06 100 360 
та ЛЭ: 5х0,06 100 360 
[54 ЛЭ; 5х0,06 100 360 
и ПЭВ-1:0,15 12 — 
[58 ПЭЛШО; 0,2 11-9 10 
Г ПЭЛШО; 0,2 2 г 
Гоа ПЭЛШО: 0,2 15-15 20 
тя пПэлШоО: 0,1 15 = 
а ЛЭ; 5х0.06 95 340 
[32 ПЭВ-1; 0,1 60 150 


Таблица 56 


Данные обмоток трансформаторов и дросселя 
приемника «Минск-62» 


Обозначение Марка и диаметр 


по схеме Обмотка провода Число витков 
г 1 ПЭВ-1; 0,1 2700 
— И ПЭВ-1: 0.1 450-450 
# | ПЭЛ-1: 0,23 220-1 220 
р. И ПЭЛ-1. 0,59 40 
г | ПЭВ-1: 0,1 2 950--1 750 
р 
й И ПЭЛ-1; 0,31 138- 138 
Др> ге ПЭЛ-1; 0,31 600 
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РАДИОЛА «ЭФИР» 


Настольная радиола (рис. 103) представ- 
ляет собой сочетание пятидиапазонного радио- 
вещательного приемника с универсальным 
трехскоростным электропроигрывателем. Она 
рассчитана на прием радиостанций в диапа- 


ини 


и 


Рис. 103. Внешний вид радиолы «Эфир». 


зонах длинных, средних волн и трех коротко- 
волновых диапазонах: КВТ (3,95—5,4 Мгц), 
КВИ (5,2—7,5 Мгц), КВШ (9,4—12,1 Мгц). 
Прием радиостанций ведется на наружную ан- 
тенну. 

Чувствительность радиолы на всех диапа- 
зонах не хуже 150 мкв; избирательность по со- 
седнему каналу (при расстройке на =10 кги) 
не менее 26 06; ослабление зеркального г.ана- 
ла в диапазоне длинных волн не менее 26 06, 
в диапазоне средних волн — 20 06, в диапа- 
зонах КВИТ— 18 06, КВИП — 14 96 и КВГ— 
10 06; номинальная выходная мощность 
150 мет; диапазон воспроизводимых звуковых 
частот при приеме радиостанций 100—4 000 гц, 
при воспроизведении грамзаписи — 100— 
1000 ги; пределы регулировки тембра в обла- 
сти высших и низших частот не менее 9 06. 

Радиола может работать как от батарей 
напряжением 9 в (шесть элементов «Сатурн», 
«Сириус» или «Марс»), так и он сети перемен- 
ного тока напряжением 127 или 220 в. Ток по- 
коя — не более 15 ма. Мощность, потребляе- 


‘мая радиолой от батарей при приеме радио- 


станций, не более 0,5 вт, при проигрывании 
грампластинок — 1,2 вт. Размеры радиолы 
498 Х328Ж280 мм, вес без источника пита- 
ния — не более 15 кг. 

Схема. Супергетеродин с отдельным гете- 
родином, двумя каскадами усиления проме- 
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Рис. 104. Прин 
. Принципиальная схема радиолы «Эфир» (переключатель диапазонов установлен в положение длинных волн) 


жуточной частоты и четырьмя каскадами низ- 
кой частоты (рис. 104). 

На смеситель (транзистор Т!) сигнал по- 
ступает через катушку связи включенного кон- 
тура. Гетеродин приемника собран на отдель- 
ном транзисторе Т2. Напряжение гетеродина 
через соответствующую катушку подается так- 
же на базу смесителя, а в его коллекторной 
цепи на четырехконтурном ФСС выделяется 
сигнал промежуточной частоты. 

Рассмотрим некоторые особенности схемы. 
В диапазоне средних волн применена специ- 
альная катушка связи с контуром гетеродина, 
что улучшает работу гетеродина в этом диапа- 
зоне. Транзистор Т;, смесителя работает по 
схеме с общим эмиттером как для частоты си- 
гнала, так и для частоты гетеродина. 

Кроме обычной цепи АРУ, охватывающей 
первый каскад УПЧ, имеются еще две цепи, 
усиливающие действие АРУ. Управляющее на- 
пряжение на эмиттере транзистора Т': созда- 
ется не только за счет тока эмиттера, проте- 
кающего по резистору в его цепи, но и за счет 
тока, ответвляющегося от коллектора транзи- 
стора Гз. При большой амплитуде сигнала на- 
пряжение на коллекторе транзистора Тз уве- 
личивается благодаря работе системы АРУ, 
охватывающей этот каскад, и, следовательно, 
увеличивается напряжение на эмиттере тран- 
зистора Т:, что приводит к уменьшению уси- 
ления этого каскада. Дроссель Др, устраняет 
возможность шунтирующего действия эмит- 
терной цепи транзистора Т, на первый каскад 
УПЧ 

Между эмиттерами транзисторов Тз и Та 
включен диод Д;:, который при приеме слабых 
сигналов заперт. При приеме сильных сигна- 
лов за счет работы системы АРУ, воздейству- 
ющей на первый каскад УПЧ, падение напря- 
жения на резисторе в цепи эмиттера транзи- 
стора Тз уменьшится и диод Д, отопрется. 
Протекающий через диод Д,; и резисторы, 
включенные в эмиттерных цепях транзисторов 
Гз и Га, ток создает на эмиттерном резисторе 
транзистора Гз дополнительное запирающее 
напряжение. Таким образом, назначение 
этого диода сводится к повышению эффектив- 
ности работы системы АРУ. 

В области высших частот тембр регулиру- 
ется путем шунтирования регулятора громко- 
сти РГ конденсатором. Степень шунтирующего 
действия конденсатора регулируют при помо- 
щи переменного резистора, включенного по- 
следовательно с конденсатором. В области 
низших частот тембр регулируется в цепи ча- 
стотнозависимой обратной связи потенциомет- 
ром РТ, (регулятор тембра). 

Для уменьшения помех, возникающих при 


работе двигателя проигрывателя, в схему пн- 
тания двигателя включен дроссель Дро и кон- 
денсатор. 

Транзистор Го включен последовательно в 
цепь питания транзисторов высокочастотного 
тракта радиолы. При изменении напряжения 
питания в широких пределах изменяется вну- 
треннее сопротивление транзистора Г1о, а сле- 
довательно, и падение напряжения на нем, в 
результате напряжение питания высокочастот- 
ного тракта остается практически неизменным. 


Рис. 105. Расположение узлов и деталей на шасси 
радиолы «Эфир». 


Конструкция и детали. Радиола «Эфир» 
оформлена в деревянном ящике, в котором 
размещено шасси приемника, электропроигры- 
ватель, автономные источники питания и гром- 
коговорители. На шасси установлен клавиш- 
ный переключатель диапазонов, блок конден- 
саторов переменной емкости, трансформатор 
выпрямителя, две монтажные платы и другие 
узлы и детали (рис. 105). На большей мон- 
тажной плате, жестко соединенной с клавиш- 
ным переключателем, расположены капроно- 
вые планки переключателя диапазонов, кон- 
турные катушки гетеродина и входных цепей 
преобразователя частоты и тракт промежуточ- 
ной частоты с контурами ФСС и транзистора- 
ми. На другой плате, размещенной выше и 
параллельно плоскости первой платы, уста- 
новлены элементы усилителя низкой частоты. 
Монтаж деталей обеих плат осуществлен пе- 
чатным методом. Катушки входных и гетеро- 
динных контуров .коротковолновых диапазо- 
нов выполнены на гладких унифицированных 
полистироловых каркасах. Намотка катушек 
рядовая однослойная. Катушки контуров ге- 
теродина и входных цепей диапазонов длин- 
ных и средних волн намотаны внавал на уни- 
фицированных секционированных каркасах. 
Под верхней крышкой футляра, установлен- 
ной на шарнирах, расположен электропроиг- 
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Рис. 106. Принципиальная схема радиолы «Эфир-М». 


рыватель ЭПУ-6, с помощью которого воз- 
можно воспроизведение обычных и долгоигра- 
ющих грампластинок на скорости вращения 
33! /з, 45 и 78 об/мин. Он имеет электродвига- 
тель постоянного тока, питающийся от общего 
источника питания. Запуск и остановка дви- 
гателя осуществляется выключателем на то- 
нарме звукоснимателя. 

Как внутренний, так и внешний источники 
постоянного тока подключают специальной ко- 
лодкой со шнуром. Внутренний источник пи- 
тания расположен ‘в кассете, установленной 
в футляре приемника. 

Ящик радиолы фанерован ценными поро- 
дами дерева, гармонирующими с цветными 
пластмассовыми деталями внешнего оформле- 
ния радиолы. 


«ЭФИР-М» 


Эта радиола представляет собой дальней- 
шую модернизацию радиолы «Эфир», в ре- 
зультате которой значительно увеличена вы- 
ходная мощность и изменены частотные пре- 
делы диапазонов коротких волн. 


Рис. 107. Расположение узлов и деталей на 
шасси радиолы «Эфир-М». 


Принципиальная схема радиолы приведе- 
на на рис. 106. Характерны следующие схем- 
ные отличия радиолы «Эфир-М». В двух- 
тактном выходном каскаде УНЧ применены 
транзисторы П201А, позволившие получить 
номинальную выходную мощность 0,5 вТ. 
В выходном каскаде УНЧ применен диод Дз 
для стабилизации режима каскада при изме: 
нении температуры окружающей среды и на- 
пряжения источника питания. Выпрямитель 
на диодах Да и Дз работает по двухполупери- 
одной схеме со средней точкой. При питании 
радиолы от сети переменного тока ее шкала 
освещается двумя лампочками напряжением 
6,3 в, включенными последовательно. 

Расположение основных узлов и деталей 
на шасси приемника показано на рис. 107. 

Данные высокочастотных катушек приве- 
дены в табл. 57. Катушки 1[7—Ё5, [2—об, 
имеют рядовую однослойную намотку на глад- 


Таблица 57 
Данные катушек радиолы «Эфир-М» 


Обозначе- М К 
Е р а Число витков а и 
[1 ПЭВ-1; 0,08 1515 13 600 
[2 ПэЭЛШО; 0,15 20,5 — 
[3 ПЭВ-1; 0,08 500 700 
[4 ПЭВ-1; 0,08 360 850 
[5 ПЭЛШО; 0,15 8,5 — 
[5 ЛЭ; 3х0,06 150 60 
[1 ПЭВ-1;: 0,1 30 8,0 
[4 ПЭЛШО; 0,15 3,5 ыы 
Го ПэЭЛШоО; 0, 15 22,7 3,6 
И ПЭВ-1; 0,1 50 17 
Гл ПЭЛШО; 0,15 2,5 — 
[12 ПЭЛШО; 0,27 14,7 1,5 
[/з ПЭВ-1; 0,1 35 10,5 
[а ПЭЛШО; 0,15 2,5 — 
[8 ПЭЛШО; 0,41 10,7 0,85 
[лв ЛЭ; 7х0,06 144 50 
Гал ПЭЛШО; 0,15 5,5 — 
Ра пПЭЛШО; 0,15 15 1,4 
[лэ ПЭВ-1; 0,1 84 14 
. ПЭЛШО; 0,15 1,5 — 
Вы ПЭЛШО; 0,27 17 1,9 
Е. ПЭЛШО; 0,15 1,5 — 
аа ПЭЛШО; 0,55 8 0,5 
Г ПЭЛШО; 0,27 1,5 — 
в ПЭЛШО; 0,55 6 0,3 
Ра ПЭЛШО; 0,27 1,5 № 
Г, ЛЭ: 7х0,06 99 21 
[53 ПЭВ-1; 0,08 90 42 
Ра ЛЭ; 9х0,06 70 16,5 
п ЛЭ; 9х0,06 70 16,5 
Гл ПЭВ-1; 0,08 93 23 
Г. ПЭВ-1; 0,08 6 ыы 
Ва ПЭВ-1; 0,08 123 50 
Вы ПЭВ-1; 0,08 100 —- 


Таблица 955 
Данные обмоток трансформаторов радиолы «Эфир-М» 
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К = 

Фо р С ле- 

= > — а Число витков ен, 

вн В ному току, ом 
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ОЕ | 

ь | т ПЭВ-1: 0,1 | 400 440+20% 
"| и ПЭВ-1: 0,15 | 360-360 | 196--20% 

‚ ] ПЭВ-1: 0,23 | 220--220 | 5,83--20% 
И ПЭВ-1: 0,51 170 1,54--20% 

ы т ПЭВ-1: 0,15 |1490--1090| 260--20% 
23 | п | ПЭВ-1: 059 | 1044104 | 2,0+90% 


ких каркасах, остальные катушки намотаны 
внавал на секционированных каркасах. 

Данные трансформаторов приведены в 
табл. 58. 


АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИЕМНИКИ 


«ВЕСНА» 


Предназначен для установки в автомоби- 
лях, имеющих бортовую сеть напряжением 
12,8 в с заземленным минусом. Приемник рас- 
считан на прием радиостанций в диапазоне 
длинных и средних волн. Прием ведется на 
штыревую антенну АР-44. 

Чувствительность приемника в диапазоне 
длинных волн не хуже 200 мкв, в диапазоне 
средних волн — 100 мкв; избирательность по 
зеркальному и соседнему каналам (при рас- 
стройке на =10 кги) не менее 26 06; номи- 
нальная выходная мощность 2 вт. В режиме 
номинальной выходной мощности приемник 
потребляет от источника питания мощность 
не более 10 вт. 

Особенность конструкции приемника «Вес- 
на» (рис. 108) состоит в том, что внем отсутст- 
вует ручка переключателя диапазонов. Шкала 
приемника разделена на две части и пе- 
реключение диапазонов происходит автомати- 
чески при переходе стрелки с одной части шка- 
лы на другую. Приемник имеет переключатель 
тембра и две ручки настройки, одна из кото- 
рых служит для грубой, а другая для плавной 
настройки приемника. Размеры приемника — 
200х 142Ж66 мм, вес без громкоговорите- 
ля — 1,6 кг. 

Схема. Приемник собран по супергетеро- 
динной схеме на десяти транзисторах. Он име- 
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ет один каскад УВЧ, преобразователь (на од- 
ном транзисторе), два каскада УПЧ, диодный 
детектор сигналов, транзисторный детектор, 
усилитель АРУ и четыре каскада усиления 
низкой частоты. 

Схема имеет следующие особенности. 

В качестве элемента настройки входного и 
гетеродинного контуров применен феррова- 
риометр, состоящий из катушек [2 и Ё3. На- 
стройка катушек осуществляется изменением 
положения сердечников обеих катушек. 

Каскад УВЧ (транзистор Т!) работает по 
апериодической схеме (нагрузкой служит ре- 
зистор). Через заградительный фильтр (ка- 
тушка 4[3), настроенный на промежуточную 
частоту, сигнал поступает на базу транзисто- 
ра Т2, работающего преобразователем часто- 
ты. На том же транзисторе собран гетеродин 
по схеме емкостной трехточки. 

В связи с неблагоприятными условиями 
приема радиостанций в автомобиле, связан- 
ными с резким изменением уровня сигнала 
при движении, в приемнике предусмотрена 
усиленная и задержанная системы АРУ. Де- 
тектор и усилитель АРУ работают на транзи- 
сторе Г5. Напряжение промежуточной частоты 
поступает на его базу с катушки Ё14. Эмиттер- 
ный ток этого транзистора замыкается через 
резисторы, включенные в цепях эмиттеров 
транзисторов Г! и Тз. Увеличение принимаемо- 
го сигнала приводит к росту тока эмиттера 


Рис. 108. Внешний вид комплекта автомобильного приемника «Весна». 
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Рис. 109. Принципиальная схема автомобильного приемника «Весна» (переключатель диапазонов установлен в положение средних волн, а переклю- 
чатель тембра — в положение «узкая полоса»). 


— 


транзистора Гь, а это, вызывая увеличение па- 
дения напряжения на указанных резисторах, 
уменьшает усиление. Регулировка усиления 
транзистора Г, происходит с задержкой, кото- 
рая получается из-за включения в цепь АРУ 
этого каскада диода Д!. Диод Д, отпирается 
только тогда, когда падение напряжения на 
резисторах в. цепи эмиттера транзистора ГТз 
за счет тока транзисторов Тз и Ть превысит 
падение напряжения на резисторе, включен- 


Рис. 


110. Расположение узлов и 
деталей на высокочастотной и низ- 


кочастотной платах 


приемника 
«Весна». 


ном в цепи эмиттера, транзистора Т, за счет 
тока транзистора Г:, что бывает возможным 
только при приеме сильных сигналов. Таким 
образом, усиление транзистора Т,; начинает 
уменьшаться только при приеме сигналов с 
большим уровнем. 

Регулировка тембра осуществляется сту- 
пенчатым переключателем тембра (2), су- 
жающим полосу частот при приеме речевых 
передач. 

Необходимость работы двухтактного кас- 
када в схеме с общим коллектором привела к 
устройству отдельных вторичных обмоток в 
согласующем трансформаторе. 

Установка и стабилизация положения ра- 
бочей точки транзисторов Гэи Го осуществля- 
ются отдельными для каждого транзистора 
элементами. 

Для температурной стабилизации режима 
транзисторов выходного каскада УНЧ приме- 
нены терморезисторы. 

Для уменьшения помех приему от систе- 
мы зажигания автомобиля питание приемника 
осуществляется через фильтр из дросселей 
Др: и Дро и конденсаторов. Шкала приемни- 
ка освещается лампочкой „УИ. 
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Таблица 59 
Данные катушек приемника «Весна» 


Марка и диаметр | 


Обозначе- Н ь 
ние о провода Число витков а 
Гл ПЭВ-1; 0,1 80 11 
[2 ПЭЛШоО; 0,1 295 126 
[3 ПэЭЛШоО; 0,1 295 126 
Г. ПЭВ-1; 0,1 65 19 
[в ПЭВ-1; 0,1 280 138 
[7 ПЭВ-1; 0,1 352 2 220 
Г ПЭВ-1; 0,1 228 88 
т ЛЭ; 5х0,06 93 23 
Рав ЛЭ; 5х0,06 93 23 
Ры ЛЭ; 5х0,06 93 23 
Га ЛЭ: 5х0,06 80-13 23 
в. ПЭВ-1; 0,1 90 21 
14 ПЭВ-1; 0,1 60 я 
Таблица 60 


Данные обмоток трансформаторов 
и дросселей приемника «Весна» 


ый Сопротивле- 
ЕЯ З Марка и диаметр Ч ние постоян- 
ши Е провода ИСлО ВИТКОВ | ному току, 
бо = ом 
© о о 
ОЕ ©) 
г | ПЭВ-1; 0,1 1000 100--20% 
и | ПЭВ-1; 0,2 300-300 |(8+8)--20% 
| ПЭВ-2; 0,35 70--70 — 1(0,95--0,95)-- 
Гр 20% 
П ПЭВ-1; 0,44 56 0,5--20% 
ДрР1 —— ПЭВ-1; р 20 Е. 
Др> РЕ ПЭэЭЛШоО; 0,59 75 —- 


Конструкция и детали. На передней стенке 
приемника расположена горизонтальная шка- 
ла и органы управления: ручка включения 
приемника и регулировки громкости, ручка 
регулировки тембра, ручки грубой и плавной 
настройки приемника. 

Монтаж приемника выполнен на платах 
печатным способом. Расположение узлов и 
деталей на платах показано на рис. 110. 

Катушки [2 и Ёз имеют прогрессивную 
универсальную намотку, а катушки [Г4, [%6— 
[14 имеют намотку секционированную внавал, 
причем катушки Ё1з и Ё14 намотаны на одном 
каркасе. На одном каркасе намотаны также 
катушки [4 и [5. 

Данные катушек приемника приведены в 
табл. 59, а обмоток трансформаторов и дрос- 
селей — в табл. 60. 
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АТ-63 


Автомобильный приемник предназначен 
для приема радиостанций в диапазоне длин- 
ных и средних волн. Прием ведется на шты- 
ревую антенну. Для повышения качества 
приема предусмотрена эффективная система 
АРУ и повышенная выходная мощность. 

Чувствительность приемника в диапазоне 
длинных волн не хуже 150 мкв, в диапазоне 
средних волн — 50 мкв; избирательность по 
соседнему каналу (при расстройке на -= 10 кги) 
не хуже 30 06; ослабление зеркального кана- 
ла в диапазоне длинных волн не менее 34 06, 
в диапазоне средних волн — 30 06; номиналь- 
ная выходная мощность — 2 вт. Диапазон вос- 
производимых звуковых частот 120—4 000 гц. 
Предусмотрена возможность плавной регули- 
ровки тембра. Питание приемника осуществ- 
ляется от бортовой сети автомобиля с зазем- 
ленным минусом, имеющей напряжение 12,8 в. 
Мощность, потребляемая приемником от ис- 
точника питания, не превышает 10 вт. Разме- 
ры приемника 206Ж218Ж80; вес 3 кг. 

Схема. Приемник собран по супергетеро- 
динной схеме со следующими каскадами: уси- 
литель высокой частоты (транзистор Г!), пре- 
образователь (Тз) с отдельным гетеродином 
(Т2), два каскада УПЧ (транзисторы Т4 и 
Т5), диодный детектор (Д!1) с усилителем на- 
пряжения АРУ (Тб) и четырехкаскадный уси- 
литель низкой частоты с двухтактным вы- 
ХОДОМ. 

К особенностям схемы можно отнести сле- 
дующее. 

Перестройка контуров преселектора и ге- 
теродина осуществляется с помощью ферро- 
вариометра, состоящего из катушек Ги, [0, [4 
И [.3. 

В цепи коллектора транзистора Г; включен 
последовательный контур [3С9, настроенный 
на промежуточную частоту, что существенно 
повышает степень ослабления помех, идущих 
на частоте, равной промежуточной. 

В коллекторной цепи транзистора Тз вклю- 
чен ФСС, состоящий из четырех контуров. 
Связь коллекторной цепи транзистора Тз с 
первым контуром ФСС — автотрансформатор- 
ная, а цепи базы транзистора Г4 с последним 
контуром ФСС — трансформаторная. 

Резонансный каскад УПЧ работает с ней- 
трализацией внутренней обратной связи с по- 
мощью конденсатора. Режим питания тран- 
зисторов Т!—Ть стабилизирован стабилитро- 
ном Д2 (Д 809). На входе УНЧ применен 
тон-компенсированный регулятор громкости. 
В остальном схема приемника подобна схеме 
приемника «Весна». 
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Конструкция приемника. Приемник поме- 
щен в металлический кожух, на передней стен- 
ке которого расположена шкала, кнопки пе- 
реключателя диапазонов, ручки настройки 
приемника, регулировки громкости и тембра. 
Громкоговоритель располагается отдельно от 
приемника на отражательной доске. Приемник 
соединяют с громкоговорителем и антенной 
при помощи кабелей, снабженных разъемами. 
Предохранитель размещен в держателе на 
шнуре, соединяющем приемник с бортсетью 
автомобиля. 

Для облегчения температурного режима 
деталей приемника и улучшения охлаждения 
мощных транзисторов Гии Ги!, работающих в 
выходном каскаде УНЧ, эти транзисторы ус- 
тановлены снаружи кожуха приемника. 

Данные катушек приемника приведены в 
табл. 61|, а обмоток трансформаторов — в 
табл. 62. 


Таблица 61 
Данные катушек приемника АТ-63 


Обозначе- 


Марка и диаметр Индуктив- 
ние по ‚провода Число витков | ность, мкгн 
схеме 

[л ПэЭЛШоО; 0,1 295 126 
[2 ПэЭлЛШоО; 0,1 295 126 
[3 ЛЭ; 3х0,06 315 1 290 
[А Пэлшо; 0,1 295 126 
Г: ПЭЛ-1; 0,1 7 =. 
т ПЭЛ-1: 0,1 375 1550 
Е. ПЭЛ-1; 0,1 180 760 
Г. пЭлШо; 0,1 295 126 
[9 ПЭЛШО; 0,1 70 26 
Ра ПЭЛШО; 0,1 80 33 
Гал ЛЭ; 5х0,06 53-53 48 
[12 ЛЭ; 5х0, 06 106 48 
[лз ЛЭ; 5х0,06 106 48 
[лА ЛЭ; 5х0,06 105 48 
[15 ЛЭ; 5х0,06 10,5 — 
Ро ПЭЛ-1; 0,1 52-50 48 
та ПЭЛ-1: 0,1 75 г 


Катушки [3, [56 и [7 намотаны на трехсек- 
ционных каркасах. Катушка Ё[з намотана вна- 
вал, а [в и [7 имеют рядовую секционирован- 
ную намотку. Катушки [4, Ро, [4 и [3 имеют 
прогрессивную универсальную намотку. Ка- 
тушки [9 и [о — имеют универсальную на- 
мотку. Катушки 25 и [% намотаны на одном 
каркасе. Катушки Ё1—Ё1? намотаны внавал 
на двухсекционных каркасах, причем катуш- 
ки [14 и Ё15 намотаны на одном каркасе, на 
одном каркасе намотаны также катушки Ё16 
И [7. 

Сердечник трансформатора Гр, собран из 
пластин Ш-6, набор 9 мм, а трансформатор 
Тр› имеет сердечник ШЛ-10, шириной 16 мм. 
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Рис. 112. Принципиальная схема приемника АТ-63 (переключатель диапазонов установлен в положение длинных волн). 


Таблица 62 


Данные обмоток трансформаторов и дросселей 
приемника АТ-63 


ы Е Сопротивле- 
ЕЕ | Ма аемет | цисло витков | ие Побтоя 
27 Е ом 
=: | -9 
- : | ПЭЛ-1; 0,15 900 52-3 
| и | ПЭЛ-1; 0,23 | 156-156 7--0,6 
р | ПЭЛ-1; 0,31 | 1204120 | 4,6-0,4 
| и | ПЭЛ-1; 0,8 80 0,21 
Др | — | ПЭЛ-1; 0,1 80 5,0 
Дог к ГОМЭЛ- 750 ы 
Дтз| — | ПЭЛ-1; 0,93 80 = 


АТ-64 


Приемник предназначен для установки в 
автомобиле «Москвич-408». Его питание осу- 
ществляется от бортсети напряжением 12,8 в 
с заземленным минусом. 

Приемники АТ-63 и АТ-64 несколько отли- 
чаются по своим схемам. В схеме приемника 
АТ-64 применен не четырехконтурный, а трех- 
контурный ФСС. Регулятор тембра перенесен 
с первого во второй каскад УНЧ. Отрицатель- 
ная обратная связь, охватывающая последние 
два каскада УНЧ, носит частотнозависимый 
характер. Для освещения шкалы приемника 
применена лампочка напряжением 12 в. Изме- 
нены величины некоторых элементов схемы. 
В остальном схемы приемников аналогичны. 

Внешний вид приемника АТ-64 значитель- 
но улучшен. 

Габариты приемника 236Ж131Ж77 мм. 
Вес 2,25 кг. 


МИКРОПРИЕМНИКИ . 


В последние годы работы в области микро- 
миниатюризации радиоэлектронной аппарату- 
ры привели к появлению качественно новой 
области электроники — пленочной электрони- 
ки. Пленочные схемы принципиально отлича- 
ются от ранее существовавших схем тем, что 
такие схемы не имеют обычных дискретных 
элементов, собранных на монтажной плате. 
Пассивные элементы такой схемы — резисто- 
ры, конденсаторы, а также проводники нано- 
сятся на специальную изоляционную подлож- 
ку методом последовательного испарения в 
глубоком вакууме различных специальных 
материалов. 

Практически метод изготовления много- 
слойных тонкопленочных схем выглядит при- 
мерно так. На изоляционную подложку, на- 
пример на пластинку из ситалла (прочного 
стекла), обработанную до высокой степени чи- 
стоты поверхности, в глубоком вакууме через 
специальные трафареты методом испарения 
последовательно напыляются различные мате- 
риалы, которые образуют на подложке рези- 
сторы, обкладки конденсаторов, их диэлектри- 
ки, соединительные провода, контактные пло- 
щадки и пр. Толщина микропленок такой 
схемы колеблется в пределах от долей до еди- 
ниц микрона. В качестве материалов для на- 
пыления резисторов используют тантал, воль- 
фрам; для проводников — серебро, золото, 
алюминий. 

Принципиально возможно в едином техно- 
логическом цикле с изготовлением пассивных 
элементов схемы изготавливать и полупровод- 
никовые диоды и транзисторы, однако этот 
метод пока отработан недостаточно точно и 
поэтому в выпускающихся серийно тонкопле- 
ночных приемниках применяются навесные 
микротранзисторы. 

Преимущества тонкопленочной электрони- 
ки бесспорны. Она позволяет значительно 
уменьшить габариты радиоэлектронной аппа- 
ратуры, поскольку существенное усложнение 
принципиальной электрической схемы приво- 


дит лишь к увеличению количества слоев. 
А так как каждый слой схемы имеет ничтож-. 
ную толщину, габариты ее практически не уве- 
личиваются. Исключительно важным преиму- 
ществом методов тонкопленочной электроники 
является возможность полной автоматизации 
изготовления схем. Благодаря этому сущест- 
венно повышается надежность схем, снижается 
трудоемкость изготовления, а поэтому пленоч- 
ная электроника является чрезвычайно пер- 
спективной при крупносерийном производстве 
транзисторных приемников. 

В настоящее время выпускаются три ра- 
диовещательных микроприемника: «Маяк-1», 
«Эра-2М» и «Микро». 


«МАЯК-1» 


Микроприемник предназначен для работы 
в Диапазоне длинных волн (150—408 кгц). 
Прием радиовещательных станций осуществ- 
ляется на внутреннюю магнитную антенну, 
при этом максимальная чувствительность по 
полю при выходной мощности 30 мкавт не хуже 
50 мв/м. Избирательность приемника по сосед- 
нему каналу (при расстройке на = 30 кгц) не 
хуже 10 906. Номинальная выходная мощность 
0,3 мвт. Нагрузкой усилителя низкой частоты 
служит малогабаритный телефон типа ТМ-2М, 
имеющий полное электрическое сопротивление 
180 ом. Питание приемника осуществляется 
от встроенного в его корпус герметичного ак- 
кумулятора типа Д-0,06 напряжением 1,25 в. 
Ток, потребляемый приемником, не превышает 
6 ма. Продолжительность непрерывной работы 
приемника от полностью заряженного аккуму- 
лятора составляет не менее 10 ч. Подзарядка 
аккумулятора осуществляется от сети пере- 
менного тока напряжением 127 или 220 в с по- 
мошью зарядного устройства ЗУ-3. Размеры 
приемника 38Ж49Ж8 мм; вес 39 г. 

Схема. Приемник собран по схеме прямо- 
го усиления (рис. 113). Принятый магнитной 
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Рис. 113. Принципиальная 


антенной сигнал усиливается трехкаскадным 
резисторным УВЧ, работающим на транзисто- 
рах Г, —Тз. Усиленный сигнал детектируется 
диодным детектором (диод Д!) и поступает на 
двухкаскадный УНЧ; связь между транзисто- 
рами Г. и Т5 УНЧ — гальваническая. Для 
улучшения параметров в схему УНЧ введены 
отрицательные обратные связи. 

Конструкция. Приемник выполнен в виде 
броши треугольной формы с закругленными 
углами, пристегивающейся к одежде. В корпу- 
се приемника размещены монтажная плата, 
конденсатор переменной емкости, магнитная 
антенна, аккумулятор Д-0,06 и выключатель 
питания. Соединение малогабаритного теле- 
фона с приемником осуществляется с по- 
мощью гибкого двухпроводного шнура доста- 
точно большой длины. 

Интерес представляет конструкция платы 
приемника. Плата изготовлена из двусторон- 
него фольгированного стеклотекстолита. С од- 
ной стороны платы размещены микротранзисто- 
ры ГТЗ10, а с другой — резисторы и конденса- 
торы. В схеме приемника используются спе- 
циальные ниточные резисторы типа СЗ-3 и 
микроконденсаторы типа К-10-У-3, причем сое- 
динение резисторов с проводниками печатной 
платы осуществляется посредством специаль- 
ной токопроводящей пасты. Для герметизации 
и надежной установки в корпусе плата при- 
емника помещена в специальную коробочку из 
прозрачного полистирола. 

Корпус выключателя питания служит од- 
новременно и гнёздом для аккумулятора. Маг- 
нитная антенна представляет собой плоский 
ферритовый стержень с.намотанной на нем ка- 
тушкой. Катушка контура имеет секциониро- 
ванную намотку. 


«ЭРА-2М» 


По электрическим параметрам и принципи- 
альной схеме этот приемник аналогичен при- 
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схема микроприемников 
и «Эра-2М». 


«Маяк-[» 


емнику «Маяк-1!», а отличается он лишь кон- 
струкцией. Приемник сделан в виде серьги. 
Малогабаритный телефон подсоединен к при- 
емнику с помощью жесткого провода. При 
пользовании приемником звукопровод телефо- 
на вставляют в ухо, а сам приемник распола- 
гают за ушной раковиной. 

Размеры приемника 39Ж43Ж8 мм; 
ЗО г. 


вес 


«МИКРО» 


Приемник предназначен для приема радио- 
станций, работающих в диапазоне длинных и 
средних волн. Прием осуществляется на маг- 
нитную антенну. При этом максимальная 
чувствительность по полю при выходной мощ- 
ности 5 мкет не хуже 35 мв/м как в диапазо- 
не длинных, так и в диапазоне средних волн. 
Избирательность по соседнему каналу (при 
расстройке на +30 кги) не хуже 10 06 в диа- 
пазоне длинных волн и 6 06 в диапазоне сред- 
них волн. Номинальная выходная мощность 
50 мквт. Полоса воспроизводимых звуковых 
частот не хуже 300—3 000 гц. Питание прием- 
ника осуществляется от одного герметичного 
дискового аккумулятора типа Д-0,06 напря- 
жением 1,25 в. Ток, потребляемый приемником, 
не превышает 4 ма. Продолжительность непре- 
рывной работы приемника от полностью заря- 
женного аккумулятора — примерно 15—20 ч. 
Размеры приемника 30Ж43Ж7,5 мм; вес 25 г. 

Схема. Приемник собран по схеме прямого 
усиления (рис. 114). Контур настройки состоит 
из магнитной антенны и конденсатора пере- 
менной емкости. Переключение диапазонов 
осуществляется переключателем //!, закорачи- 
вающим часть витков магнитной антенны. Си- 
гналы радиостанции принимаются магнитной 
антенной и усиливаются трехкаскадным рези- 
стивным УВЧ на транзисторах Т,—Тз. Детек- 
тирование анодное на транзисторе Та. 
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Рис. 114. Принципиальная схема приемника «Микро» (переклю- 
чатель диапазонов установлен в положении длинных волн). 


Усилитель низкой частоты приемника двух- 
каскадный, на транзисторах Т5 и Тв. Первый 
транзистор УНЧ — Т5 включен по схеме с об- 
щим эмиттером, а второй Т — по схеме с об- 
щим коллектором. Связь между каскадами 
УНЧ гальваническая. В качестве нагрузки по- 
следнего каскада УНЧ используется малога- 
баритный телефон типа ТМ-2М, имеющий пол- 
ное электрическое сопротивление 450 ом. 

Интересной особенностью схемы приемника 
является применение в ней стабилизации режи- 
ма транзисторов. Величина падения напряже- 
ния постоянной составляющей тока транзисто- 
ра Гб на резисторе 150 ом и телефоне, вклю- 
ченных в эмиттере этого транзистора, опреде- 
ляет режим транзисторов Г, и Г5. В связи с 
тем, чтс транзисторы Т5 и Гз имеют гальвани- 
ческую связь, а напряжение на базе транзи- 
стора Т5 определяется падением напряжения 
на резисторе и телефоне в эмиттерной цепи 
транзистора Тз, режимы транзисторов Ти, Гь 
и Гс оказываются жесткостабилизированными. 

Предположим, что, например, из-за повыше- 
ния температуры эмиттерный ток транзистора 
Тв возрос. Вследствие этого возрастает отпи- 
рающее напряжение на базе транзистора Т5 и 
его коллекторный ток увеличится. Рост кол- 
лекторного тока транзистора Т5 приведет к 
уменыпению напряжения на его коллекторе, 
а следовательно, и на базе транзистора ХТ. 


Вследствие этого ток коллектора транзистора 
Г уменьшится и режим транзисторов Т\, Ть 
и Гб восстановится. 

Конструкция. Приемник «Микро» конст- 
руктивно выполнен в небольшом пластмассо- 
вом футляре прямоугольного сечения, в кото- 
ром размещены следующие его узлы: магнит- 
ная антенна, монтажная плата, конденсатор 
типа КПА-ЗА, источник питания с выключате- 
лем и переключатель диапазонов. Малогаба- 
ритный телефон подключается к приемнику с 
помощью длинного гибкого шнура с разъемом. 

Интересна конструкция монтажной платы 
приемника. Все пассивные элементы схемы, 
кроме конденсаторов контура, конденсатора 
в коллекторе транзистора Т и электролитиче- 
ского конденсатора, изготовлены методом на- 
пыления в вакууме. На плату из ситалла на- 
пыляется шесть слоев различных материалов, 
образующих резисторы, конденсаторы и про- 
водники схемы. Точность номинальных значе- 
ний напыленных резисторов =15 -= 204, что 
для транзисторных схем является вполне при- 
емлемым. Точность изготовления конденсато- 
ров +50 --—- —20%, что также вполне допусти- 
мо. Активные элементы схем — транзисторы 
смонтированы на отдельной плате из фольги- 
рованного стеклотекстолита. В целях повыше- 
ния герметизации обе платы покрыты влагоза- 
щитным лаком. 


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


Удельный вес транзисторных приемников 
среди всех радиовещательных приемников не- 
прерывно возрастает. В настоящее время при- 
емники с автономными источниками питания 
выпускаются исключительно на транзисторах. 
Самое существенное преимущество таких при- 
емников перед ламповыми — их высокая эко- 
номичность. Коэффициент полезного действия 
транзисторных приемников достигает 40% и 
более, в то время как в ламповых приемниках 
с автономными источниками питания он не 
превышает 8—10%. 

Однако неправильно было бы считать, что 
нет особого смысла в выпуске транзисторных 
гриемников с питанием от сети переменного 
тока. Кроме значительного снижения потреб- 
ляемой мощности (примерно, в 3—4 раза по 
сравнению с ламповыми сетевыми приемника- 
ми), транзисторные схемы позволяют достичь 
высоких электрических показателей, сущест- 


венно повысить долговечность и надежность 
приемников. В конструктивном отношении 
транзисторные сетевые приемники могут вы- 
годно отличаться от ламповых. Ведь транзи- 
сторы, кроме тех, что работают в выходных 
каскадах УНЧ, практически не нагреваются, 
а поэтому при конструировании приемников на 
транзисторах с питанием от сети не нужно осо- 
бо заботиться о хорошей вентиляции объема 
его корпуса. Можно сконструировать транзи- 
сторные сетевые приемники, встроенные в сек- 
ционированную мебель, создать различные на- 
стенные приемники и даже встроенные в стены. 

Теперь с полной уверенностью можно ска- 
зать, что пройдет совсем немного времени 
и радиослушатели получат новые сетевые 
транзисторные приемники и радиолы, которые 
станут такими же популярными, надежными и 
долговечными, какими являются сейчас пере- 
носные и карманные приемники. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАНЗИСТОРНЫХ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРИЕМНИКОВ И РАДИОЛ 
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2 шт. 4 шт. |9300—9 800 2 шт. 220 в 
КВ —41— 10 
75 м 
3950—7 400 
«Юпитер», |ГТ309-3 шт.| ДЭБ— | ДВ 150—408| 1,5 20 | 20 450— | 114Х 
«Нейва» ТН шт.| Г шт. [СВ ий 1.0 | 16 16 — В о 


' Чувствительность со штыревой антенной. 
2? Чувствительность с антенного входа. 

3 При питании от сети. 

«При работе в диапазоне УКВ. 


— 


^^“ воспроизведении грамзаписи, 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 


ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И БАТАРЕИ 


Условия разряда Размеры, мм 
- - |= оо я 
ны и т нь — Е ыы $ п” А Высо-| Вес, г Примечание 
. работы, ч| месяцы 5.5 ЕЙ С Длина | (диа- и. 
ЕЕ р 
1,3ФМЦ-0,25 рЗ 0,25 — 4 150 0,6 — 21 37,5 22 ФБС-0,25 
16ФМЦ-У—3,2 1,6 3,2 32 12 10 0,7 — 34 64 . 105 «Сатурн» 
1,5СТ-МЦ 1,5 — 60 6 200 1,0 Ее 16 |50 25 «Кристалл» 
«Крона» 9 0,1 12 6 900 5,6 26 16 | 49 40 
«Крона-1Л» 9 0,16 25 6 900 5,6 26 16 49 40 
«Крона-Ш» 9 0,27 — 6 900 5,6 24 20 |54 55 
«Крона-ВЦ» 9 0,32 56 6 900 5,6 26 16 | 49 40 
«Крона-РЦ» 9 0,6 — 6 900 5,6 — 23 |56 70 
«Крона-ОР» 
3,7ФМЦ-0,5 3,7 0,5 2 8 10 2,0 63 22 67 160 
373 1,6 6,5 65 12 5 0,75 — 34 61,5 105 
«Пионер» 9 350 12 435 5,6 108 52 137 900 «Марс» 
«Полет» 9 — 1200 12 435 5,6 205 117 117 | 3200 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
МАЛОГАБАРИТНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ 
Напряжение под Размеры, мм 
нагрузкой, в Ток а ее Нормальный | Длительность 
Тип | разряда, и: Вес, г зарядный заряда, ч 
начальное | конечное ма Диаметр Высота ток, ма 

Д-0,06 1,25 1,0 6 0,06 15,6 6,5 3,6 6 15 

Д-0,1 1,25 1,0 10 0,1 20 7.15 6,3 10 15 

ЦНК-0,45 1,25 1,0 45 0,45 14 48 23 45 15 

7Д-0,1 8,75 7,0 10 0,1 23,3 57,6 66 10 15 

Д-0,2 1,25 1,0 20 0,2 2 10,2 14 25 15 
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